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Cr "^R, dulciffimze Tuze pa- 


E 
[e 24s : My triz fines feliciffimis aufpi- 
JEU ST ciis repetentem , exiguus 
ZHAXX ifteliberconfequitur; hunc 
a TE, Sereniffme Dux, 


propitio Clementique vultu exceptum 


iri, nondiffido, De Micrometrisagit, 


hoceft, parvulis inftrumentis Mathema- 
ticis, quz fi tubis Opticis applicentur, 
magnas pene incredibilia praeftant,dum 
| X vide- 
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videlicet illorum beneficio pragrandia 
illa pulcherrimaque mundi corpora, quae 
. obinfignema nobisterricolis diftantiam 
exigua apparent , & fyderum nomine ve- 
niunt, prompte ac facile dimetiri licet. 
Argumentum igiturlibri, Tuo Nomini 
Sereniffimo dicati, pertinet ad Mathe- 
fin, quam TU, Sereniffime Princeps, 
non tantuma prima aetate fingulari amo- 
re profecutuses, fed & eos in hac fcien- 
tia profe&dus fecifti; qui neminem non 
in admirationem rapiunt. Nec tamen 
fola Mathefis eft, cui fedulam operam 
navafti, cuiquehocipfo praeclarum de- 
cus adjunxifti; etiam reliquus Difciplina. 
rum cborusjuregloriatur, quod Te Ma- 
ximum Patronum QCultoremque infi- 
gnem habeat; imprimis illas fcientias, 
quz fummasPrincipum perfonas decent, 
quibus regna provincizque feliciter ad- 
mini(ítrantur & guübernantur , quibus fub- 
ditorum rcique publice falus quzritur, 
confervatur & ftabilitur, pro fingulari 
peneque divino, quo polles , ingenio 
mirandaque induftria. excoluifti, fatis | 
gnarus, neminem plura & meliora fcire | 
debere, quam Principem. Quid dicam | 
de animi virtutibus, fingulari. pictate, 
humanitate, comitateque , quà maje- . 
ftatem 


/ 
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ftatemtemperas? Sed quo abripior!De- 
cebat potiusme mez tenuitatisconfcium 
animi Tui dotes, clementiam fingula- 
rem , manívetudinem., eruditionem, ta- 
cita veneratione admirari. Habes enim 
alios me longe digniores immortalium 
laudum Tuarum pracones Viros emi- 
nentiffimosfummoque Ioco natos, quin 
& publicafama encomiaTua jam dudum 
per univerífam Europam difíleminavit. 
Ardentiffimo igitur defiderio T U1 Cu- 
ronica terra, Patria Tua chariflima, ha- 
&enus flagravit:. moefta hucusque fuit 
vidua, Principefuo ac Duceoibata, imo 
corpus exanime fine capite; exagitata fuit 
variisadverfz fortuna ludibriis, diutur- 
no vexatabello, illuvie aquarum vafta- 
ta; quis omnes [u&tus caufas recenfeat? 
Sed en! feliciffimam, exoptatiffimamque 
reram cataftrophen ! Redit vita, Domi- 
nus, Princeps, harum ditionum hzres 
juxta ac gloriz virtutisque Paternze & A- 
vite. Quoigitur gaudio, plaufu, jubi- 
lo T E, Princeps Inclyte, excipient fide- 
liffimi fubditi ! quantum jucunditatis a- 
fpe&tus Tui Sereniffimi vultus illisafferet ! 
Omnia calamitatum nubila adventus 
Tuus diffipabit, Afferes Patrie Tuz fe- 
licitatem , profperitatem tranquilleque — 
WA: | pacis | 
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pacisotia defideratiffima, eris miferis fo- 
latium3 omnibus delicium.  Ingredere 
igitur , Princeps Feliciffime, limites Tuze 
Patriz, quo TE benigna fata vocant, 
faufto omine , capiti Tuo facratiffimo: 
Ducale diademaimpone, capereipubli- 
cx» gubernacula. Coeptisadfpiret Omni- 
potentis Numinis favor, fit fortunatum 
beatumqueregimen : Vivefanus ; inco- 
Iumisad annos Neftoreos , ut fplendidif- 
fima Majorum Tuorum Gloria per TE 
adaugeatur, & ad feros ufque INepotes 
propagetur. 


TLL/E SERENITATIS 


Datum ex 7Mufeo see 
Calendis Ma]i 
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nauda. fnnt, applicaadi funt. numeri. ac. alii. metiendi 
110di , [i folidam &$j accuratam comparare nobis ve- 
limus fcientiam. — Sed ne longius evager, exempli 
loco adducam ea, que beneficio tnborum opticormm in 
calo deteda funt miracula..— His inaumey abilis flella- 
rum , unlli nuquam nortalium aute tot vetro fecula 
vifarui multitndo deteda , wmiranda firndnra £8 
figura jiderum primum ocnlis patuit bumanis , bis, que 
immen(a fere difbantia a nobis remota fuut , intneri 
quaji coram && qnid in ip[is caelisfiat , [mua cum 
voluptate fpetzare licet, &5 qua funt plnra inde reful- 
tantia commoda, — Fidere 9 contemplari talia nom 
potefl a2on. animum fcieudi cupiditate flagrantem in- 
figni perfundere letitia, — Sed antequam modns inno- 
tnit determinandi [itum , Nares ri figuram , di- 
flantiam 89 aliabarum verum , qua tubis [peclantur , 
paulo radior 9. imperfeta fuit illa notitia. — Ufus 
vero mitliora docuit , dum videlicet folerti indagine 
Mathematicornm inventa fnnt inflrumenta peculiaria 
applicanda tubis opticis, quibus bi fnmmam fere perfe- 
ionem adepti funt.Quantmn enim eft difcrimen, [i quis 
nudo folummodo oclo Objetium aliquod intueatur 89 
Ji quis inlrmmnentis matbematicis idem coxtempletur ; 
eadem quoqne eft differentia. inter obfervotionem co - 
leflium corporum vilparibus tnbis fattam , &9 inter 
illam , que tel.fcopiis, tuffrumentis iflis menforiis in- 
fuis peragitur. — Inffeumenta ifla nne nobis vo- 
cautur Micrometra , voce nova ex Greco fonte de- 
rivati, cum eo tempore , quo effent. recenter inven- 
ta, nomime peculiari carerent, — Cni tamen prime 
inventionis laws tribuenda , ambiouwm eft , -plwri- 
bus ta egregium; invenlwm — fibi windicantibws. . 

| Richard. 
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Richard. Tomneley aferit ,, Matbematicum. quen. 
dam Anglum Gafcoigne dium jam ante bella in- 
teflina Anplie fum tali infirumento ad. mennvan- 
das diamentros planetarum €9 diflantias in terra, 
item ad inventionem diflantie lune à terrae fimilia. 
Vid.AG. Philofoph. Societ. Anglic.edit.ab Ol- 
 denburg. pag. 367. Quicquid [it , recens efl in- 
ventum , quod indu(lri£. Alatbematicorum debetmr, 

. eujus &tas baud multum fuperat dimidinm wnins fa- 
cnli, quemadmodum «tas tuborsin opticormm , qui- 
bus i[Ja applicantur, baud wmultwm ultra feculum ex- 
curri. — De bisipitur. Micrometris iflo libro pluri- 

^ bus agam , ac primo quidem fundamenta. jaciam , 
deinde proponam varia Micrometrormm penera, una 
cum eorundem | fabrica ; porro oflendam applican- 
di modum £9 wfum in telefcopiis. — Denique quo- 
modo Micrometra ttiam |. Microfcopiis (quod batle- 

nis nondum fatium «(1 ) dextre C r.te appli- 
cari poffint , docebo € plura que buc fpe- 
Gant. alia, 


ó : :99(o)89 | 
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 FUNDAMENTA JACIT. 
"Erw Rincipio e re effe duco, przmitteré 
| a. pauca, quz inftar fint tundamen- 

[ torum, quibus fuppofitis fequen- 

in tia tanto firmiore compage füpere 
E ftruantur, Petenda hzc funt ex 
Opricis.  Sedabovonon ordiar, partim eam 
obcaufam, ne liber hic in majorem molem 
excrefcat , partim necum naufea hic quoque 
legantur, quz ubivis in Opticorum fcriptis 
funt obvia, "l'radam ergo faltim ea, quz 
fcopo meo funt neceffaria, & quzdam etiam. 
in claffe principiorum ponam , non quodpro- 
prie taliafint, fedideo, quoniam ob fatis alibi 
demonftratam eorundem veritatem pro prine 
cipiis haberi poffunt. 

DEFINITIO I. 

Pun&um radians eft ; quod radios lu- 
minofos emittit redà ad quodcunque 
aliud punctum , five in quamcunque 
aliam partem , ubi nihil obftat, 

DEFINITIO 1l. 

Axis lentis eft linea rea tranfiens per 
medium lentis, ubi hzc craffiffima eft, 
éc extra lentem. quoque per centrum 
| Ípha- 


fphzra, cujus lens plano-convexa eft 
fegmenturm , velper bina centra fphaera-- 
rum, quarum fegmentis lens utrinque 
convexa componitur. : 


DEFINITIO 1l. 
-. *Focus primarius eft pundum, in quo 
fadii luminofi axi lentis parallele inci- 
dentes & in tranfitu per lentem refiadi 
iterum coeunt & uniuntur, | 
SCHOLIUM. 

Focus ideo dicitur puntium boc , quoniam [i lens 
€onvexo foli obvertatur €8 eo loco ,. nbi radii folaves 
viriute vitri lenticularis in anguium [atinm cogune 
Inr , snateriacombuflilis vel fnjilis collocetur, bac iu- 
cendatwr aut fundatur, — Sed. illa areola Incida qu& 
writ, ac focus vnigo appellatur , non efl. puntimm , 
fed ipfaimago folis : uec fievipotef? , wt radii folis in 
nm pnntium colligantur , quamcunque demnm vi- 
irum. aut. [peculum uflorimn babeat figuram , quoe 
atiam quidem à radii, qui ex sno puntdo folis prodeunt, 
pro parallelis , non vero qni ex diver[is procedmnt , 
baberi poffunt. Retiuebimus tamen banc appellationem, 
stpote a. plerisque. Matbematicis receptam, non. im 
bac vulgaritantum, fed C9) in illa (aperiori, quando fae 
ens pro concurfn radiorum vefrattorum fumitur. 


DEFINITIO IV. . | 

— Pun&um concuríus radiorum , feu 

focus fecundariuseft, ín quo radii lumi- 
vnul : | A 3 » nofi 
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1ofiex pun&o quodam radiante ante len- 
tem egreffi , & inlente refra&i, poft hanc 
iterum uniuntur. E 


SCHOLIUM. 
Radii hnuninofi ex uno punto progredientes £6) in 
lentem illabentesyindeque propter vefratlionem, qnam 
fubennt , in altero. punto concurrentes formant. dnos 


conos adverfos , bafin commmnuem babentes lentem, 
qui coni etiam vocantnr penicilli. 


DEFINITIO V. 
Linea conjungens pun&um radians 
& pun&Qum concurfus radiorum , feu 
axis conorum radioforum eft re&a quaz- 
dam du&. ex alterius coni apice in alte- 
rius adverfiapicem. 


HYPOTHESIS I. 


Radiiluminofi progrediuntur fecun- 
dum linzas re&as. 


HYPOTHESIS II 


Qrando angulus Incidentiz 20. gr. 
non fuperat , ining"effuex aerein vitrum 
radius luminofus verfus perpendiculum 
refringitur, & angulusrefra&tionis ( hoc 
cít differentia inter aegultim incidenti 
& refradum ) eft; angüli incidenti: in 
egreffu vero ex vitro in aérem, pun 
dod umi- 


89 (o) £4 7 
luminofus a perpendiculo refringitur, 
ita ut angulus refra&ionis fit dimidium 
anguliincidentie quam proximc. Vel 
quod eodemrecidit, in ingreffu ex aére 
in vitrum angulus refra&us erit 5 anguli 
incidenti; ia egreflu vero ex vitro in 
acrem angulus refra&us cft 3 anguli inci- 
dentim. ! as. 
HYPOTHESIS III 
Pun&um concurfus radiorum feu fo- 
 cusfecundarius & punctum radians inter 
fe poflunt permutari, non mutatis re- 
fradionis legibus, ita , ut locum foci 
occupet punQum radians, & locum pun- 
&i radiantis occupet focus. 


HYPOTHESIS IV. 
Lens utrinque convexa aequivalet 
lenti plano-convexa ,, cujus diameter 
convexitatis eft (abduplaillius. 


PROPOSITIO I, THEOREMA. 
| Conende radius luminofus oblique in 
lentis plano-convexz pun&um aliquod, 
ubi minima ejus eft craffities, incidens 
refringitur , angulus refraQdionis F B K 
( Fig.I. ) eft dimidium anguli BCG,quem 
axis lentis conftituit cum femidiametro 
DTE OBÍ A 4 du- 
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du&dá ex pun&o incidenti ad centrum 
fpherzO, cujus lens cft fcegmentum. 
Pinves dauinr cafus. | Y. Quando (Fig.I.)radius 
luminofus 4B aliquantulum irs dE us- 
que in F majorem cenftituit cum. femidia- 
metro BC angulum incidentiz FBC, quam 
eft angulus £BC — angulo BCD , cujus 
femiffis eft angulus BC A, quem conftituit 
femidiameter BCcumaxilentisC G,  Angu- 
lus hic zquatur angulo B GC per IL s. Encl. 
&angulo CB H , ob parallelas 4C, B H pet 
1-29. Estcl. nec non angulo. E.BE , quoniam 
reCta B H angulum £ BC bifariam fecat ; 
quemadmodum. etiam 4€ angulum BC D 
bifariam fecat. | Singulos ergo vocabimus a, 
Angülus autem 4 B G —— EBE per IL 15. 
Eucl. nominetur 5, erit Jam angulus inciden- 
tix FBCtbv2a. Radius ergo lumino- 
fus illapfus in pané&tum B, ubi minima eft 
craffities lentis , refrangatur primo ad perpen- 
diculum BC, ita ut angulus refraftus 1 B.C 
fit ? anguli incidentiz FBC, per bspotbefin 
noram: 2. hoc eft ez 2^ n 4a. Sed ineodem 
puncto B radius egrediendo e vitroin acrem 
yefrangatur a perpendiculo B H, 1t$ ut an. 
gulus refra&tus KB fit $ anguli incidenti 
IBH. Ab angulo JBC —2^ FP 44 fübdu- 
catur angulus H B C, —— 2, reftat angulus in- 
cidentiz 1B p — 25 "P 4» cujus fümantur 
4, ut habeatur angulus fecundo refractus 


M 


ENNLISGL. , 


KBH-bg 2, qui fi fübducatur ab angulo: 
FBH-—»bma, relinquitangulum refractioe 
 nsFEFBKz—:iaQ.ED. | -— | 

. Hi, Si radiusInminofus (Fig. L femidiame- 
tro GB coincidat , erit angulus incidentz 
zx 24, & angulus primo refrattus E s a quo, 
fi fübdu&tus angulus H B C, —3a fucrit, re» 
manet I cujus (ümantur 3, ac proangulo fe- 


eundó refra&to, nec non angulo rcfractio, 
$ EC TON LE - 

nis daprodpi  — ^ | 

. lif. Sit reliquis utante manentibus (Fig. IL) 
radius lüminofus A B, productus usque in F, 
angulus A BG , —E B F dicatur 0 & angu-- 
lus EBC —22, ut ante , erit angulus inci- 
dentiz FBC — 22 — 5, cujus fumantur 7 
pro angulo primnm refra&to, juxta bypotbefin 
gofrzm 2. 1BC 445 — 2^: aquo fubda. 
catur angulus H BC 42, reftabit angulus 
IBH cciam 20, cujus füumantur $ pro an» 


gulo fecundum refra&to K B H — 2 — b, qui 
fi fübducatur ab angulo F B H — 4 — 5, re«- 
manet angulus refraftions FBK — : " 


Q.E.D." 

LV. Si deinde crefcat angulus ABG (Fig. 
ll.) ita ut AG — BJ & anguli BAG, 
 ABG fint zqueles , etit uterque dimidium. 
angu &GC vel BCG , per 4 22. Exc, 
Calf E o ideo- 
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ideoque fi angulus B GC dicatur a, angulus - 
ABG vel EBF erit Za — FBH. Ergo an- 
gulus incidentiz F B C erit 27» cujus fi per 
bspotbelin 2. noffram fümantur 2 prodit pro 
angulo primum refradto HBC — 24, quo 
fignificatur, radium luminofum hoc in cafü 
incidere in ipfam !ineam BH , quz perpen- 
dicularis eft ad BD , ideoque nullam am- 
plius refra&ionem pati, fed progredi axi 
A C parallelum. Eft ergo & hic angulus te- 
fra£tionis FBH —3. Q.E.D, 


V. Sit radius luminofus 4B ( Fig. IV.) 
itaincidens, ut angulus 4 B G —b fit major 


quam 4. erit angulus incidentiz F BC — 24 
— b, cujus fümantur2, hoc eft 44 — 2» pro an- 


gulo primüm refracto 1 BC, qui fi fübduca- 
tur ab angulo H BC — 4, remanet angulus 


HBI—20—5 cujus fümantur 2, hoc eft 5—4 


) L . 
proangulo fecundum refratto H B K , quiad- 
dicusangulo F B H —a—b conftituit angu- 


lum refrattionis F B K — 2, Q. E.D. 


VI, Deniquefupponamus lucem contrario 
- motu procurrere, ut ( Fig. LII, II. IV, ) ex 
radiorefracto K B fiat incidens; hic in B re- 
fractus iisdem conditionibus procedet juxta 
lineam B 4, quzante defignabat radium in- 
cidentem, Producaturjam K Bverfus P, & 
angulus 4B P denotans angulum refraCtionis 

erit 
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erit zqualisangulo F B K, quiante angulum 
tefraCtionis notabat, per J. rg. £ucl, ert ergo 
& ABP zqualis Z per I. A4xiom. I. Esc], Q.E.D. 

COROLLARIUM. 
"^. Inde manifeftum eft, angulum refractio- 


nis effe femper — £a, quemcunque pofitum 
habeat radius incidens ad axem lentis. 


 PROPOSITIO IIl. THEOREMA., . 
Radii luminofi inter fe paralleli in 
lentem plano-convexam incidentes & 
inibi refra&i, in fuperácie fphzra , cu- 
jus lens ett fegmentum,uniuntur & con- 
currunt, acangulus, quem radii in pua- 
&o concurfus formant, eft zqualis duplo 
angulirefra&ionis , feu — a. 
c SitCin Fig, V, ) B Dblens plano - conve- 
xa, inquam incidantradii luminofi A4 B , ab, 
axilentis £ DCK paralleli, ac primo quidem 
centro C fphzrz, cujus lens eft fegmentum 
ac femidiametro C B defícribatur circulus 
BDbfKF.  Refringatur jam radius AB in 
punc&to!B ita , ut per Propoftionem noflram 
I, angulus refra&tionis F B K fit dimidium an- 
guli BCD: eodem modo refringatur radius 
. ab, ut quoque angulus refraCtionis f b K fit 
dim!dium anguli b C D — B CD... Erit ergo 
uterqueangulus refra£tionis FB K, fb K — 1a 
per proxime precedentem I. Quoniam vero radii 
Ancidentes produ&ti BF, bf ad lineam B » 
"t ub. 


J 
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fübtenfam lentis funt perpendiculares, idea 
anguli. F Bb & fb B erunt recti, quorum u- 
trumque vocabimus r. Erit igitur angulus 
. KBb, necnonangulus KbB — r — $a, & | 
eorum fumma 2r — a, qua fübtraétaa duobus 
rectisfeu 2r, per 1. 32. Encl. remanet in trian- 
'ulo zquilatero B K5 angulus B Kb——a, quem 
Ent radii refratti & convergentes B K & 
b K:hicergoangulus B K bz-a eft manifefté 
duplam anguli refraCtionis La, ac infuper 
dimidium anguli ad centrum BCb : quoniam 
vero utrique angulorum communis eft bafis, 
portio nempe peripherie B^, idcirco pun- 
tum K concurfus radiorum refraftetum ca- 
det in peripheriam circuli BPf B, per III. 20. 
Eucl. & confequenter in füperficiem fphzrz, 
cujusfemidiametet eft €B. Q.E.D. 

1I, Sintalii radii inter fe paralleli GB, p5, 
oblique in lentem incidentes, qui produ&i 
formabuntcum fübtenfalentis B» duos angu- 
los, alterum obtufüm IB ^ , quem vocabimus 
Y«bb; alterum acutum ijbB, —r-—b: re- 
fringatur Jam uterque radius , ut per proximé 
praecedentem Propof. angulus refraCtionis IB P, 
&ibP zquetur anguio BC D— 4a. Quam- 

2 


obrem angulus 5B P erit —rdp b — $a, & 
angulus Pb Br —Lb— Xa, ac eorum fum- 
ma 2f — 23; utante, quà fubtractà ex duos 
bus re&us feu 2r, remanet a-angulo BP, 
unde & hic duplum eft anguli refractionis 
zzi4, &dimidium anguli ad centrum B * b; 

| nc 


"hine etiam punctum coricuffüs radiorum P 
cadct in eadem peripheriam & fuperficieri 
-fphzrz , cujus femidiametereftC B. Q.E.D. 


COROLLARIUM. . 

Quando radü & inter fe & axilentisplanós 
£onvexz funt paralleli, diftantia concurfus 
radiorum, feu focus primarius eft diameter 
. DCíphzrz, cujuslenseftfegmentum. Sed 
quando radii paralleli quidem inter fe, ad 
axem lentis autem inclinau exitunt, diftan- 
tia concurfusradiorum eft paulo minor nem- 
pechordaaliqua, hoccafu DP. "Verüm quo 
minor eftinclinatio, & quo majoreft diame- 
ter fphzrz, cujus lens eft fegmentum, to. 
minusfenfibilis eft differentia inter diftantias 
punctorum concurffüum. —— 


SCHOLIUM. 

. Radii luiinofi ex imo quodam pnntlo lonpà dis 
flante emanautes €6) in leitem incidentes , po[fimt ba- 
Leriproparallelis : licéteniim revera anpulumi quens 
. dam con[htsuant, i$ tamen adeo exiptitserit, ut fine — — 
errore notabili negligi queat, — E, g, fi fupponamus 
peripheriam globiierteftvis effe 122340660 pes ^ 
dim Parifienfium , uni pedi tali in fnperficie terre ve« 
fhondebunt circiler 27quart. Ideogne fi puntium alis 
- -quod diflans tantum , quantumcenirim terve diflat à 
fuperficie ejus, radios luminofos. emittat in lentem; 
| €njus aperture diameter adéquet unum pedem, radii 

in extremitates bujus diametri incidentes conflituent- 
angulum. 27qnatt. feré , qui angulus adeo parvus — 

| | i eji, 
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ef , nt attendi non mereatur. — Qni ergo radii lnmi- 
nofiex objedi inito mapis diflantis e. p. ideris alicn- 
jhs puntio quodam profedi in lentem incidunt, mul- 
toties minores onpnlos conflituent , ac proinde pro pa- 
taljelis lineis baberi poffunt. 


PROPOSITIO III. THEOREMA. 


Radii luminofi, qui egrediuntur ex 
uno pundo radiante, cujus diftantia a 
lente plano- convexá major eft, quam 

diameter fphaera , cujuslensfegmentum 
eft, poftquam in lenterefra&i fuerint, ite- 
rum in pun&o quodam uniuntur; acan- 
gulus, quem radiirefra&i inpun&o con- 
curfus conftituunt, eft zqualis differen- 
tizanguli BC D( Fig. VI.) vel dupli an- 

guli refradi & illius anguli, quem radii e- 
grediendo e pundo radiante conftituunt. 
I, Sit datum aliquod punctum radians Zin 
axe lentis, dimittens a fe radios Iluminofos 
AB, 4 b, qui per Propofitionem I. ita refringan- 
tur, ut angult refractionum FB K, fb K fint 
—BC D velb C D —5a. Sitquivis re&tus —r, 

2 


2 

& angulus B 4 D — b AD —q, erit angulus . 
FBb —fbB-rr53;a quo fi fübducatur 
angulus E,B K vel f b K — &a,remanet angu- 
lusK Bh & KbB—r--q—34a, quorumfüm- 
ma 21 eE 20— ^, fi fübtrahatur ex 2r, intrian- 
guloB K » remanet 2— 24 pro angulo tertio 
B Kb, quem formant radii refratti BK , ^À, 

con- 
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concurrentes in punéto K, atque fic angulus 
BKbcanguloBCD—BA4b. Q ED. 

IL. Sit aliud punctum radians extra lentis 
axem9[, exquoin lentem progrediantur ra- 
du 4B, 9(5, angulum conftituentes B2(5 
—BA4bcoq. Semidiferentia angulorum. 
SBo&fbB iacit: erit ergo angulus S Bb 
—r4q41—4, & angulus [EB —r dq d, 
aquorum utroque fi fubducatur angulus re- 
frattionis (GB &, vel fb$ — Xa. remanent 
SBb gels V wi nsus dote getan "E d 
— ia, quorum fumma or zB 24 — a, fi fub- 
trahaturex 2r, remaneta — 24, utante, pro 
angulo B $ ^, quem radii refratti B&, P$, 
concurrendoin $ formant. Q.E.D. 


"COROLLARIIIM I. 


Si angulus B32[^ zxquatur angulo B AP, 
angulus quoque B K ^ xquatur angulo B $t. 


COROLLARIUMH, 
Cumintriangulo B K^ vel B& ^, dentur 
omnesanguli, & infüper Latus B? fuübtenfa 
lentis , calculo trigonometrico inveniri pote- 
runt etiam latera B K, Pk, vel B &, b Q, feu di- 
ftantia concurfusradiorum vel foci fecundarii 
. alente, Hzcdiftantia etiam aliter poteft inve- 
niri, fifiat : ut Diferencia diftantig puncti ra- 
diantis & diametri fphzrz, cujus lens plano- 
convexa eft feementum, ad diftantiam pun- 
&i radiantis : fic eftilla diameteraddiftantiam 
€oncurfus radiorum velfoci fecundarii, 

CON. 
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C ONSECTARIUM, 
Siangulus 24 fit — 5a, erunt & angüli 
B Ab vel B9, & BK b, vel Bb & inter fe 
& Ja:zquales, ac quadrilatera radiis luminofis 
deícripta 4 B K b; 9$ BS b erunt parallelo- 
grammata, 


SCHOLIUM I. 

Hat ipsá Propojitione nti && proximé precedente 
explicatur informis illa proprietas vitrornmconvexo- 
rum, qu& in co conjiftit, quod radii luminofi, qui 
progrediwntnr ex eodem puutio Objetli alicujus vel 
Incidivel illuminati, in lente vitrea ita refringantur ; 
st poflmodimiterun in uno puntto sniantnr , quod 
puatwum tantopropins eff lenti, quanto remolins eff 
puntiumradiaué: atque boc verum e$t non tantum 
de punlis radiantibus in axe lentis [itis ; fed 89 de a- 
liisadquevislateva. — Quof. igitur in Objeto aliquo 

jet puntla vadiantia , totidem iisdem refpondebuni 
alía puntla per radiorámnt (nom tantstim extremorum. 
qnos folosnosim compnto noftro adbibuimts , fed ad 
intermediovum ) vej radormn coucnríus ejformata , ac 
per coufequens Yreprfentabüur imago! Objeti riativis 
&oloribus decorata, fed inverfa, wf per figuras no- 
fivasipfas patet. — Ex boc ioittr fundamento confirii 
debent camerobf-ur& , lotevne wacice , tubi opiici j 
süicrofcopia £9 fimilia inffumenta optica, 
SCHOLIUMIL | .— 

Ost bac £9 proximid. antecedenti Propofitione de 

 Jente plano - cowvexa demonflrata fint, cadem quoque 


ilbyi $93(o08b — p.m 
-ad lentem strinque convexam applicari po[Junt per 
bypotbejin noftram. 4«..Siergo lens ntrinque convexa 
fuerit, quoad Propof.2. (Fig.V. ) radii inte fe paralleli 

- concurrent in fuperficie fpbere, cujus dieineter [if —5 


femidiametroillins fpher, cujus fepmeatis lens com- .— 


ponitur, 89 angulus, quem vadiiconcurrendo formant 
erit— 2a zz BC D. Quoad 3. Propoj.(Fig.FT,)ang. 
quem vadii ex uno piatto egreffi pofl fati am refradia- 
nem conflituunt erit — 2a — 2q. quits 
PROPOSITIO iV. THEOREMA. 
Si radii Iluminofi provenientes ex Ob-. 
je&o quodam multum diftante, in len- 
tem convexam incidendo duos conos 
radiofosádverfosforment , horum axes, 
feu linez re&z a pundisradiantibus ad 
correfpondentia punda concurfuum du- 
&e omnes interfecabunt axem lentis in. 
vertice hujus » fi autem minor fit diftan-- 
tia Objedi, axes conorum radioforum 
interfecabunt axem lentis non quidem in 
 Vertice,fed paulo infra, femper tamen in- 
tralentem. .. n | x 
Propriori parte demonftranda fint ( Fig.V.) 
duo radii ex eodem pun&to multum diftante 
emanantes, G B,g b qui proinde pro parallelis 
- haberi poffunt, hi erzo radii in lente plano- 
convexa B Db retraCti iterum concurrent in, 
puncto P, quod eft in peripheria circuli 
BDbK P per Propojitionem 2.nofram. ..Duca- 
'tur jam per punctum concurfus radiorum P, 
radiis incidentibus BG, ^g, parallela P E, quz 
os B . notabit 
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notabit lineam ex puncto radiante ad pun 
&tum concurfus duet Oftendendum eft, 
hanc rectam PH tranfire per punctum D, 
verticem lentis, Prolongentur radii inciden- 
tes G B, gb ufquein I & i; angulus IB P — 
angulo alterno B PH, &angulus i/ P zqua- 
tur angulo bp H. Atveroanguli IBP & ibP 
interfe & 42, hoc eftangulo BC D vel 5C D 

s z 


funt zquales, ergo quoque anguli BPH & 
 bPHinterfe xqualeserunt, & uterque zqua- 
bitur £a vel BCD,aut 5C D, Quoniam vero 
mio "E xovg ! 
ape& eorum communis P eft in Peripheria cir« 
culi B Db KP, refecabunt quoque xquales pe- 
ripherias per IIT, 26. Eucl, & confequenter re- 
€ta PH interfecabit axem lentis im vertice 
hujus D, quemadmodum quoque punctum 
D bifecat arcum Bb, Q. E. D. | 
Secundo fit(Fig. VI.) B Ab z— B9(b — Ia 
— FBK, etunt quoque anguli P Kb, B&^ 
—iacFBK,&quadrilatera 4 BKb,2( Bob 
erunt parallelogrammata, € zqui angula inter 
fe, per Con[elariám Propofit. 3. noffre. —Li- 
nezérporectz AK, 2f $ ex punctis radianti- 
bus ad puncta concurfüum du&te,erunt diago- 
nales parallelogrammatum longiores ; brevior 
vero diagonalis Bb, fübtenfa lentis B Db O,u- 
trique parallelogrammati communis eft ; 
jam cum diagonales parallelogrammatum fefe 
interfecando bifariam fecent (quz eft nota pa- 
rallelogrammatum proprietas ) in parallelo- 
granmate 4BKb, diagonalis AK alteram 
| ' diago- 
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diagonalem B5 bifariam fecabit in O, & alte- 
rius parallelogrammatis 9| b&b diagonalis 
2| & bifariam fecabit communem diagonalem 
BbinQ. Ergo quoque diagonales AK,9(Q 
fe interfecabunt in puncto O, Sed per ea, 
quz paulo ante demonftrata fünt, fi radii ex 
puncto long diftante in lentem incidentes 
refringantur , rectz conjungentes puncta za- 
diantia & concurfüum fe interfecabunt in D, 
verticelentis. Sunt ergo puncta D & O li- 
mites, intra quos linez ex punctis radianti- 
bus ad pun&ta concurfüum ductz, feu axes 
conorum radioforum fe interfecant. In cafi- 
bus ergo intermediis , quando angulus B9(5. 
minor eft,quam 12,axes conorum radioforum 
interfecabunt axem lentis in puncto quodam 
intermedio inter D & O, Q.E.D, - : 
|». SCHOLIUM. 

Eft boc palmarium Tbeorema. Micrometrie no« 
fire, cni. cen fundamento omnia fequentia innitun- 
Aur. — Quando enim céleflia corpora contemplamur 
Inbis, quormn dimen[ioni primario dejtinata eff mo- 
fira Micrometria , omnistm  conoruyi vadioforumn 
axes in uno punto, vertice nempe lentis fefe inter- 
fecant , ac proinde boc puntium idem efl ac centrum 
. alicujus Aflrolabii aut Quadrantis, locus vero ima- 

piis efl inflar limbi , qui divifus eft in gradws 83 
ginta graduum, — Ac quamvis puntium , inquo in« 
terfecaat fe axes conorum radioforum, panlo infra ver« 
ticem lentis cadat , quando haud. adeo multum diflat 
. Oljedum a lente; intervallum tamen boc [ine er- 
vore notabili negligi potef?, quoniam prituo non fo- 
| | 912" g 
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lemus metiri tele[copiis Obje&a tam propinqua , wt 
angulus B Ab fit — Xa, deinde quoniam lenti- 
bus ObjeGivis exigna datur faltem apertura , nt li- 
neola O D, fen (inus verfas arcus BD ant Db 
vix 15s Hillus poljicis €quetur. Quamobrem in praxi 
puutdium D , fen verticem lentis pro puutioyin quo 
axes conorum inminoforum fe interfecant , fen veila- 
rwn conjmgentium puntla radiantia C9 concurfunm, 
Lelefcopiis meliendi fiue cen quadrautibus Geometri- 
cis ntendo, sbivis a[funere licebit , quod ipfum ex 
perimentis faepius iteratis mibi comprobatum eff. 
£a conclavi enim , buic fcopo apto, aj[zrem politum 
ita collocavi, ut Objeorum e regione pojitormm an- 
gnlos,fub quibus apparebant, ope vegule dioptris fnis 
iufrnde metiri Q9) ia affere defignare liceret... De- 
inde claufis fene[jvarnm valvis , foramini, quod in 
quadam valva excavatum erat ,leutem vitream tele- 
fcopio alioquin infervientem adaptavi , notavi porro 
diligenter diflantiam lentis &9 plani albi,iu quo ima- 
go rerum externarum pingebatr , dimenftus quo 
que. fum ipfas imagiues verum externarmn in plano 
albo reprefentatas , pofiea diflantiam lentis 88 ima- 
ginis in alind planum traufinli, ex cujus altero ex- 
tremo arise: Mad utrinque erexi vctam equa- 
lem dimidio diflantie punttorum in. imagine notato- 
rum €9 refpondentiwn illis panis , ad que ante 
per dioptras collineaveram; deniqne ab extremita- 
libus barmn ad. alterum extremum vede «qnalis di- 
flautie lentis 8g imaginis duxi dnas reas , ac in- 
fitta comparatione angslum bis modo dutlis lineis 
comprebenfum femper 4qualem deprebendi angulo 
quem antea in affeve defignaveram , nt proinde veritas 
noftre Propo[itionis [atis experientia ipfa confirmetwr. 

| . . CAPUT 
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DE TELESCOPIIS , QUIBUS 


MICROMETRA APPLICARI 
| POSSUNT. 
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Uandoquidem Micrometrorum nullus 
eft ufus, nifi telefcopiis five tubis opti- 
cis applicentur , neceíTe eft, ut paucis 


hic quoque detelefcopiis agam,ac primo qui- 


dem declarem , quznam micrometris recipi- 
endis fint aptiora, Sunt tubi ratione ftru- 
€urz vari. Alii enim erigunt ObjeCta vi- 
fibilia , atque ita fiftunt fpectanda, uti nudis 
oculis apparent, uti funt tubi binis inftru&li. 
vitris, altero Objectivo plano- convexo vel 
utrinque convexo, altero oculari concavo- 


- plano vel utrinque concavo. Huc pertinent 
. etiam tubi tribus compofiti vitris convexis, . 


nec non illi , qui quatuor habent. 

$ 2. Sunt deincepsalii tubi, qui inver- 
tunt Objecta, uti funt telefcopia duorum vi« 
trorum convexorum , quz ob haud paucas ra- 
tiones hicaliis anteferenda cenfeo. | Primo 


.enim Objecta multo clariora & illuftriora 


( czteris paribus ) fiftunt, quam tubi trium 
vel quatuor vitrorum , qui ob multitu- 
dinem lentium non poffunt non videnda ob- 
fcuriora fiftere oculo. Namque fingulz len- 


tes partem radiorum retrorfüm refle&tunt, li- 


B 5 cet 
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cet vitra fint fplendidiffima & przftantiffima, 
Hac de re qui dubitat, vitrum planum faltem 
in conclavi folis radiis per feneftram intranti- 
bus obvertat parum inclinatum , ut ra- 
dii repercuffi in parietem refleCtantur , obfer- 
vabit 1s, copiofioresradios reflecti, quam for- 
tafle credidiffet, notabitque infuper , a vitro 
licet egregie pellucido & nitido umbram fatis 
fenfibilem in pavimenrum projidi, quz 
omnino abeffe deberet , fi omnes radii illapfi 
vitrum tranfüíffent ; eft enim umbra nihil 

aliud quam defectus luminis. 
- S. 3. Proinde nobis licet concludere, quo 
pauciora vitra, €o clariora & illuftriora per 
tubos Objecta appariturafore. Gaudent qui- 
dem hoc privilegio etiam telefcopia , quo- 
rum primo mentionem fecimus , quorum fc, 
vitrum ObjeCtivum. eft convexum, oculare 
autem concavum : veruntamen exiguuman- 
gulum comprehendunt , & pauca Objeéta, 
vel paucas Objectorum uno obtutu videndo- 
rum partes oculo offerunt, nec eam longi- 
tudinem, quz hodiedefideratur, admittunt, 
nec omnia Micrometrorum genera his ac- 
commodar! poffunt. . Sed nihil horum deeft 
tubo duorum vitrorumconvexorum. Stru- 
&ura e»im hujus tubi optici eft fimpliciffi- 
ma, fiftit Objeéta clarté non folum, fed & 
diftin&te videnda, largum comprehenditan- 
gulum, plurium Obje&torum fimul fpecies 
transmittit in oculum, poteft tanta longitu- 
dine parari, quantacunque placuerit,ac quod 
maximi 
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maximi zftimo, omnis generis Micremetra 
ei adhiberi poffunt. 

$.4 Unicum hoc forfitan quis poffet re- 
prehendere, quod hujusmodi telefcopia Ob- 
jecta omnia inverfa fpectantibusfiftant. Ve» 
runtamen hzc obje&tiotanti non'eft, Perin- 
deenim eft contemplanti aliquod fidus, five 
illud ere£tum, fiveinverfum intueatur, quod 
haud negabunt , qui crebro utuntur ejusmo- 
ditubis; imcfi revera hiceffet incommodum 
quoddam , confuetudo tamen, & frequen- 
tior tra&tatiotuborum talium, id non minuet 

folum, fed &tandem omnino tollet, 
-. $, f. Cum igitur telefcopium duorum vi- 
trorum convexorum recipiendis Micrometris 
aptiffmum judicetur , nonalienumerit pau- 
cisoftendere, quz ftru£tura & quis effectus 

ejus fit, i ses 
. $. 6. Vitra convexa, ut diximus, requirun- 
tur duo, quorum utrumque communitér 
convexitatis eft fphzricz, Quidam lentes. 
hyperbolicas & ellipticas fphzricis praferunt, 
fed lentes tales paratu fünt difficillimz , licet 
machinz hunc in finem excogitatz fint inge- 
niofiffimz; deinde nondum demonftratum 
eft,hujusmodilentes przftare fphzricis; Nam 
utut lentes fecundum fe&tiones iftas conicas 
exactiffimé parari poffe concedamus,hz tamen 
folummodo radios axi lentis parallele inci- 
dentes ita refringendo infleCtent, ut in uno 
puncto feufococoncurrant ; fed filensinfer- 
vire debeat telefcopio, requiritur, utnon tan 
B 4 tum 
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tum radii axi lentis paralleli, fed & ex aliis 
pun&is provenientes ejus virtuterefraCti poft 
lentem debito modo uniantur, quod an me- 
liusprzftent lentes hyperbolicz velellipticz, 
quamfphzricz, mihivalde dubium eft... .Re- 
tinemusergolentesin fphzricis modulis ela- 
boratas & expolitas, utpote paratu facilio- 
res & ufucomprobatas. 

S. 7. Confpicillaifta non zqualium fphzra- 
rumfegmenta fint, fedillud quod Obje&tis 
videndisobjicitur fit fegmentum fphzrz ma- 
joris, quod autem oculoadmovetur debet cfTe 
fphzrz multo minoris. Nontamenmultum 

refert, an vitra utrinque convexa an plano- 
convexa fint, modo nitida, accurate formata 
& expolita fint, 

S. 8, Oblatoigitur vitro Obje&tivo bono, 
in quo cardo totiusrei verfatur, ad manusfint 
pluraocularia majoris minorisque convexita- 
tis, quibuscum intrandum conclave undi- 
quaque exacte obfcuratum , omnibus rimis & 
foraminibus obftru&tis prxterquam unico, 
per quod profpectus ad obje&ta quxdam diffi 
ta, v, g, arbores, pagos,turres &c. pateat, cul 
foramini lens Objeftivammmittenda eft; lens 
deinde aliqua ocularis oculo admovenda 
eft, ac alente Obje£&tiva eo usque receden- 
dum vel accedendum ( mutatis etiam ocula- 
ribus, fi earum copia detur) donec objecta 
externa remotiora clariffime & diftin&tiffime 
per utrumque vitrum appareant. Quod 

quando obtinetur diftantia cum vitrorum in- 
ter 
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.ter fe, tum ocularis ab oculo notanda & ad 
menfuras inventastubus vel ligneus vel fer- 
reis laminis compactus parandus, cui con- 
cinneévitrafüntimponenda, j 
S. o. Tubo includenda vitra fuafi , haud 
ignarus lentesetiam nudas fine tubis noctur- 
no tempore przftare ufum telefcopii, quan- 
do videlicet focus lentis obje&tivz 100. vel 
plures pedes diítat, pro qualibus vitris vix 
tubi fabrefieri poffunt, Quando tamen per 
foci diftantiam licet , tubi omittendi non funt, 
ut radii peregriniin lentem ocularem alioquin 
illapfuri excludantur & certa quxdam inter 
utramque lentem fervari queatdiftantia, quod 
apprime obfervandum, quando Micrometra 
adhibere menseft, | 
S. 10. Effeétus confpicillorum ita combi- 
natorum is. eft: Radii luminofi , qui emer- 
gunt ex objectorum per telefcopia videndo- 
rum fingulis pun&Lis, inlentem obje&tivam 
. incidunt &inibiitarefringuntur, utpoftlen- 
tem omnesradii, qui ex uno pun&to prove- 
nerunt, iterum in uno punéto co&ant, atque 
. fic totidem punéta concurfuum formentur, 
.. quot in Objecto funt puncta radiantia, hoc 
eft fereinfinita, &imago Objecti delineetur , 
uti per Scholium Propofit. I11. Cap. I. patet, quz 
1mago oculis ufürpari poteft , fi charta tenera 
vel vitrum planum;cujus politura arena fubtili 
3n akerutra facie detritafit, eoloco, ubi ima- 
£o pingitur, collocetur, tubi rimis omnibut 
obturatis. Quoniam praterea re£tz omnes 
| E qua 
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quz ex punctis concurfüum in imagine, ad 
correfpondentia puncta radiantia Obje&ti du- 
cuntur, in uno puncto, vertice nimirum 
lentis, vel quàm proxime illum fefe interfe- 
cant per Propofit. I. Q9. ejus Scholinm Cap. I, id- 
circo fingula imaginis lineamenta non tan- 
tum proportionalia fünt lineamentis corre- 
fpondentibus Objeéti prototypi; fed etiam 
funt, ut eorum diftantiz a vertice lentis. 
Exempli gratia ( Fig, VIII.) ubi AD EF B eft 
obje&tum radians , C vertex lentis, ubi axes 
conorum radioforum fe interfecant , bfeda 
imago, licebit inferre propter triangulorum 
ACD,aCd; DCE,dCe ; ECF, eCf ; FCB - 
fCb £9c. fimilitudinem ( 1) ficut eft 
A D,ad DE: ficadadde; velut D Fad £ B: 
fic df ad eb, (2) ut CE ad EF, fic Ce ad 
ef, vel ut CF ad FB ; fic Cf ad fb. & fic 
porro. | 

S. 1r. Quamobrem datà diftantià ObjeGti, 
nec non hujus magunitudine, inveniri poteft 
magnitudo imaginis , fi fiat ; llt diftantia 
Objedi a vertice lentis ad magnitudi- 
nem illius veram ; fic diftantia foci feu 
imaginis ad magnitudinem imaginis. 

S. 12. Eadem igitur imago pingeretur, fi 
radii luminofi non refracti, fed direat per 
punctum quoddam tantum diftans a charta 
lla candida , in qua imago virtute lentis 
convexz depicta eft, quantum obje&tivum vi- 
trum ab eadem remotum eft, illaberentur, 


S. I2» 
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$. 13, Manifeftum porro evadit, fi ( Fig, 
1X.) bmb Objettum, fad lentem objecü- 
vam, /gc imaginem, ^ac, mag: bai axes 
conorum radioforum defignent, ac capiatur 
diftantia lentis & imaginis 22, eaque antror- 
fum ufque in & transferatur, ductis infuper 
rectis /k & ck, angulum kc zqualem fore 
angulo lac, quoniam triangula /ac & /&c 
funt zqualia & fimilia, nec non angulo 5457, 
quoniam funt anguli per crucem oppofiti; 
ac denique fi paulo major fuerit diftantia Ob- 
Je&i & lentis à, ut videlicet diftantia ak 
iftius refpectu poffit negligi ac nihilo zquipa- 
rari, angulum quoque ^ k^ ad fenfüm zquari 
angulo/kce, Hinc oculus in k pofitus imagi- 
nem /pc & Objettum 5 mb füb zqualibus an- 
gulis videbit,& fic imago Ig c nec aucta necim- 
minuta fed zqualis Objecto b:b apparebit. 
Verum fi diftantiaquxcunque minor, quam 
gk fümatur v.g.go, tunc angulus/oc femper 
erit major quam Jac vel bab ,& eoquidem 
major, quo propius punctum o fümptum fit 
Amagini /gc, ac proinde fi oculusfitin o, ima- 
go!gc fub majori vifa angulo major quoque 
apparebit, quam objectum bm , quz prior 
eft caufa, ob quam imago ifta augetur, 
. $. 14. Secundo ulterius imago augetur, 
quanlo lens ocularis communem fere cum 
lente Obje&tiva focum habens intermedio lo- 
.Co interg & o collocatur, eà nempe ratione , 
qua talia vitra alia Obje£ta cominus fpectata 
quoad magnitudinem augent, 
| S. Quan« 


38 89 (^) 2€ 

$. 15. Quando igitur Micrometrum in vi- 
tri Objectivi foco, ubi imago pingitur, col- 
locatur, fingulzobjecti partes iisdem modis, 
quibus imago, auctz apparent , & apertura 
Micrometri femper eft zqualis diftantiz pun- 
&orum illorum imaginis , quam metimur; 
quoniam nempe immediate & proxime ima» 

gini illud applicatur. 

— ^ &. 16. $1 quis hac de re ipfa experientia 
certior fieri velit, circino diametrum imagi- 
nis folaris vel lunaris metiatur, quz per quod- 
cunque vitrum Obje&ivum dipingitur in 
charta, qux locanda eft in foco hujus vitri ; 
metiatur quoque. eadem fervata lente Obje- 
€tiva eandem diametrum vel folis vel lunz 
ope Micrometri in foco lentis pofiti ; xqua- 
les utrobique ad unguem magnitudines de- 
prehendet, 


Carur III. 


DE MICROMETRIS IN 


FOCO LENTIS OBJECTIV 7E 
! APPLICANDIS. — 


S. IL, 

Evenio nunc ad fpecialia, ubi plurium 
D diverforumque Micrometrorum fabrica 
& ftructura recenfenda eft, Simplicis- 
fimum ergo & paratu facillimum Microme- 
trum exhibent fila ita difpofita , ut pluries ad 
angulos rectos fe interfecando plura quadra- 

tula minora & zqualia conftituant, : 
* 2s 
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6. », Poffunt vero filis commode quoque 
pili equini fübftitui, cum horum füperticies 
magis fitzqualis & levis, quamfilorum,quo- 
rum flocculi & inzqualitates lente oculari au«- 
Cz moleftiam creant obfervatoribus, | Ut 
vero debitum pofitum & figuram retineant 
hicancelli, pili vel fila firmanda funt trans- 
miífa per foraminula annuli cujusdam, qui 
tuboimmittipro lubitu & iterum eximi pos- 
fit, qualem fiftit Figura X. in quaa bcd eft 
annulus,ef, ef, ef, &c. fila fecundum longitudi- 
nem extenfa & per annuli foraminatrajecta, 
bi, hi, bi, la transvería , priora ad angulos te- 
étosfecantia, eodem modo firmata. | 
- $. 3. Videntur pictores inventioni hujus. 
Micrometri occafionem dediffe,qui ductis eo- 
dem modo lineis parallelis picturam ali- 
quam, quam penicillo imitaturifunt, in plu- 
ra quadratula minora diftingvunt , ut dein- 
ceps facilius in aliatabula fimiliter divifa fin- 
.gulas partes fecundum debitam proportio- - 
. nem defignare ac delineare queant. 
$. 4. Haud multum abfimilis quoque eft 
ufus hujus Micrometri. Fila enim vel pili Ob- 
je&tis pertubum apparentibusinftar retis prz- 
tenduntur, fimulque diftinctiffime videntur, 
nt hac ratione fitus & proportio partium Ob- 
je&ti haud difficulter obfervari, ac totum Ob- 
je&um cum fingulis partibus juxta compe- 
tentem proportionem in chartà. fimiliter 1n 


quadrata diftinctà depingi queat, 
| : $4. 
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S$.5. Infervire poteft hoc inftrumentum ma» 
culis, montibus, vallibus variisque tractibus 
ac phafibus diverfis lunz aliorumque plane- 
tarum delineandis ac in charta defcribendis, 
nec non in fitu ac pofitu ftellarum, ope te- 
lefcopiorum videndorum;determinando, imo 
&in Objects terreftribus, ut urbibus, domi- 
bus,turribüs procul fitis depingendis. 

$. €. Nontameninde effigies fümme accu- 
rata & omnibus numeris perfecta fperari aut 
impetrari poteft; non enim omnium pun- 
&orum fitus accurate determinatur, fed eo- 
rum faltem, quz incidunt in filorum inter- 
feCtiones, reliquorumautem pofitus judicio 
& arbitrio oculorum przterpropter füpplen- 
dus cft. | 

S. 7. Quantoquis ergo magis exercitatus 
in atte pictorla fuerit, tanto quoque felicior 
erit in defignandis Objects ope hujuscemo- 
di Micrometri. | 

$. 8. Sequitur aliud Micrometrum , xque 
imo fimplicius antecedenti, quodetiam eam 
ob caufam primoloco recenfendum fuiffet, fi 
zqueuniverfaleeffet ac prius; Verum enim - 
vero eclipfibus folaribus obfervandis folum 
commodum eft, prztereaque telefcopia lon- 
giora, qux majorem folis imaginem exhi- 
bent, requirit. Proponiturautem in libro, 
cujus Titulus: Suite des Memoires de 
Mathematique & de Phyfique tirez des 
Regiftres de I' Academie Royale des 
íciencesa Paris de l'Année 1706. p. 2 
: Uli 
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"Ufifunt eoCeleberrimi Aftronomi iftius So- 
cietatis ad determinandam quantitatem ecli« 
pfios folaris, que contigit die r2. Maji ejus 
anni, 

S o9 Eftautem nihilaliud, quam charta can- 
dida teneraque locanda in foco vitri Objectivi, 
ut in ea pingatur imagofolis, cujus diame- 
ter dividendaeft in 12. partes xq.per circulos6, 
concentricos, quireferant 12. digitos eclipti- 
cos, ac fi fpatia intermedia fats ampla fue- 
rint, e re erit, fiifta iterum fübdividantur. 

S. 10. Quomodo autem cognità diametro 
folis apparenti, dataque diftantia foci a vitro 
obje&tivo, imaginis folaris diameter invenia- 
tur patet, ex Propof. 4. cap. I. fi nimirum fiat: 
Lit imis totus ad. Tangentem femidiametri apparentis 
folaris: [ic diflantia foci ad. [emidiametrum imaginis 
folaris. ^ Sic e. g. fifoci diftantia fit 34. pedum 
f. 408, pollicum , juxta hanc proportionem 
magnitudo diametri folaris erit fere 4. pol- 
. licum. : 

6. rr, Necopus eft, quando tubuseft pau- 
1o longior v. g. 3o. pedum, ut ante focum 
.collocetur lens ocularis, idque propter duas 

tationes , quarum prior eft, quod ima- 

ginis folaris in charta hoc. modo depictz 

partes & majores & minores facile oculo ad- 

moto exclusàque omni alia luce diftingvan- 

tur; alteraautem eft, quod non facile haberi 
queat tam amplum vitrum Objectivum bene 

elaboratum & expolitum , quod totam ima- 

ginemfolis comple&tatur, acunointuitu Aus 

: ane 
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étandam fiftat. Quod fi vero tubus paulo 
brevior fuerit v. jg. pedum faltem 15 .'conful- 
tum erit, Oculare quoque vitrum fuperad- 
dere , ut hoc ipfo aliquantum augeatur & 
imago folis & charta cum fuis divifionibus. 
Hunc in modum przparatus tubus inftante 
deliquio foli obvertitur, ac hinc inde move- 
tur , donec limbus folis cum extremo circulo 
in charta congruat, ac in horologio fedulo 
notantur tempora, quibus limbuslunz folem, 
circulosin charta defcriptos relinquasque fub- 
divifiones radit; ita commode licebit obfer- 
vare eclipfes folis , fingulosque iftius di- 
gitos. | | 
$. 12. Non enim obfervatori obeft lumen 
folare , quippe quod arcetur & retunditur 
papyro oppofita, quz fi abeffet folis radii,quos 
fimplices ferre oculi noftri nequeunt, hic per 
vitrum objectivum & oculare coacti & con- 
concentrati quafi, non modo enormiter Iz- 
derent & exczcarent, fed omnino adurcrent, 
quodobfervent ii, quituborum prafertim ma- 
jorum vim urendi non fatis exploraverunt,ne 
incaute infpiciendo folem, periculum incur- 
rant. Si ei de recertiores fieri velint , tubum 
& Obje&tivo & oculari vitro convexo infiru- 
étum ita locent, ut radii folis directe tranfe- 
ant, tum vero pofita eoloco , quoeculus ad- 
moveri folet, materia quzvis combuftilis 
primo fumum emittet, mox deinde & ignem 
concipiet , unde manifeftum evadit ,' quod 
licet radii folares uniti in foco vitri obicti / 
| & ul- 
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& ultra tendentes iterum divergant, poft hinc | 
tamen per vitrum oculare convexum denuo 
congregentur, ac eandem vim urendi exe- 
rant, ac fi unico vitro lenticulari excepti & 
in anguftum fpatium per refractionem reda- 
&i fuiffent. | | 
$, 13. Non tamen abfolute neceífarium 
eft, ut per aperturam tubi ordinariam ima- 
ginem folis per chartam tranfparentem intue- ' 
amur, Sienim tubi & loci conditio id ferat, 
licebit pluribus fimul obfervatoribus adfpi- 
cere imaginem folis in eadem facie char«. 
, tz, in qua depingitur, fi videlicet tubus fit 
paulo brevior, quam diftantia vitri Obje&tivi 
&foci, ac in loco imaginis tubo dirette op- 
ponatur tabula quzdam cum charta aggluti- 
nata, quz tabula mediante fubfcude quadam 
tubo affigenda eft. Si locus, in quo fit ob- 
fervatio, paulo obfcurior fit , tanto melius 
negotium fuccedet, ac folis difcus illuftrior 
& clarior in chartaapparebit. — — ' 

. $. 14. Ordo me deducit ad alia Microme- 
tra perfe&tiora & longe accuratiora, quippe. 
quibus non tantum [itus Objectorum  & 
partium proportio, fed & angulorum quan- 
titates, linearum, füperficierum magnitudi-.- 
nes incredibili z«ei£esx determinantur. "Tae 
lia vero nobisfubminiftrantcochlee. — 

. $. 15. Harumquanta fit utilitas, mechanict 
optime norunt.  Scita earum applicatione 
exurgunt machinz ftupendz efficaciz ad mo- 
venduz, protrudendum, attrahendum, com- 
vii: | pri- 
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primendum, quales effectus a nullis aliisfpe- 
rari poffunt, de quibus multa fingularia & 
egregia afferri poffent, fi inftituti ratio id per- 
mit'eret.. Veruntamen ea faltim , qux hujus 
loci funt, & quem ufum cochlex in Microme- 
tria przítent, edifferam. 
$. 16, Ufus vero is cónfiftit in eo, quod be. 
neficio cochlex etiguz quzdam linez dividan- 
tur & quidem accuratiffime in plures partes 
zquales, ut fi exempli gratia dara fit longi- 
tudo unius pollicis, ilia abfque difficultate 
ftatim dividatur v. g. in particulas rooo. vel 
2000. Hocuttanto melius intelligatur, con- 
Ccipiamus Me Spip rectangulum ( Fig.XI ) 
abc, cujus bafis fit a5, altitudo 5c , hypote- 
nufa ac, Fingamus porro hoc triangulum cir- 
- Ccacylindrum circumvolvi, velita complicari 
CFig, XIL ) ut bafis a6 in circulum compo- 
natur & a cum puncto P congruat , ac hypo- 
tenufa helicem referat, Si jam concipiamus 
punctum aliquod fecundum altitudinem fal- 
tem mobile,hypotenufzque incumbens,;atque 
triangulum hoc modo complicatum circa a- 
xem füum circumvolvatur,punctum illud fa- 
perhypotenufaaíceadet, veldefcendet, pro- 
ut circumrotatio vel dextrorfum vel finiftror- 
fum fit, eà quidem conditione, ut una cir- 
cumrotatione peracta, iftud punctum ex imo 
4 ad fummum punctum c afcenderit, vel ex 
fummo c ad imum a ufque defcenderit, 
Praterea fatis notum , in triangulo re&tangulo 
4b c (Fig. Xi,) ducta recta quacunque e 
! paral- 
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parallela re&z 5c , propter fimilitudinem 
triangulorum abc, a£x totam bafin a5 vel 
etiam totam hypotenufam ac fe habere ad 
totam altitudinem 5c, ut portio quxcunque 
bafeos a9, aut hypotenuíz, ax ad altitudi- 
nem x; & vice verfa, ita ut qualis pars ba- 
feos totius ab eft fegmentum af ; talis pars - 
altitudinis totius Pc fit quoque altitudo fx. 
Idem quoque valet , poftquam iftud triangus 
lum re&tang. (Fig. XI.) informam circula« 
rem ( Fig. XII. ) fuerit convolutum , ut fi v, g. 
(Fig. XII, ) rotato cylindro, cui triangulum 
abc circumductum eft, punctum & fecun- 
duin altitudinem faltem mobile , ex imo uf- 
que ad altitudinem x fublatum fit, àc por- 
tio 2 fit 1 totius peripheriz bafios a5, fit 
quoque alütudo £x quarta pars altitudinis 
bc. Perinde etiam eft, five panCtum « in 
matrice feu cochlea cava fumptum , fupe 
ponatur mobile, & cochlea immobilis, five 
cochlea ftatuatur mobilis, cochlea cava au- 
tem feu matrix immobilis. Continuatis er» 
go & coagmentatis pluribus iftiusmodi fpiris 
cylindro incifis zqualibus eadem competit 
. proprietas. | 

S: 17, Sicochlez porro accommodetur in- 

dex cum tabula orbiculata, cajus limbus in« - 
quotcunque libet partes xquales divifüs fit, 
index circumgyratus defignabit tot particu 
las in limbo orbis, quot particulis minutiori« 
bus cochlea vel matrix promota eft, 
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' $. 18, Nolo tamen inficiarí, quemadmo« 
dum in omnibus inftrumentis mathematicis 
confciendis ; ita hic etiam requiri induftriam 
artificis. Maxima cura eo impendenda eft, 
ut & cochlex & matricis fpire ubique xqualitef 
diftent, ac cochlea intra matricem arcte mo- 
veatur, ne vacillet, — Hxc obtinebuntur re- 
Jectis aliis materiis noftro fcopo ineptis, uti 
funt ligna, fi eligatur pro cochlea chalybs, pro 
matrice autem orichalcum, | Chalybem pro 
cochlea paranda requiro propter firmitatem , 
orichalcum pro matrice ad facilitatem motus, 
ac ne cochlea crebriori motu atteratur & com- 
etens figura fpirarum deperdatur, quod pro- 
E LUE: automatum fabri,quiaxibus chaly- 
beisrotarum orichalcum fübfternunt,in cujus 
foraminibus longo tempore fine attritione 
moventur, fecus ac fieret,fi axes ifti intra fora- 
mina ferriaut chalybis circumgyrarentur, 

S. 19. Quod ipfam fabricam attinet,paulo 
etiam profundiores fint helices terebrz coch- 
learis, quibus aliz fpirz matricibus incidun- 
tur perfecteque zquales, ipfeque matrices, 
quam fieri poteft, longiffimz;inftrumentum 
etiam inciforium feu matrix, quz infervit ela- 
borandz cochlez, eadem illa terebra parata fit. 
Hzc fi probe obferventur non dubito fore, 
quin cochlez pro Micrometris elaborentut 
aptiffimz, 

6. 2o. Cochlea igitur cum matricibus funt 
partes primariz,przter quas tamen 76; 76 $$ 
$4 fuperaddendz quoque funt alix ER 
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dariz, quarum legitima difpofitione exurgat 
"Micrometrum uful accommodatum, Cum 
igitür partium iftarum difpofitio multis mo- 
dis variari queat, varia exinde etiam proce- 
dunt Micrometrorum genera,quorum quz» - 
. dam L, B. fiftemus.  Machinula talis fatis in- 
eniofa, inventa a Domino Gafcoigne & per- 
eCta a Domino Ricbardo Touneley defcribitur in 
AG. Pbilofopb, Anglic. Societ. per. Henr. Olden- . 
burgitm edit. Anno 1667. Num. 29. pag. 438, 
feqv.quz loco citato videatur, | 

S. 21. Aliud Micrometrum non minus ele- 
gans invenitur in .4U. Ermdit. Lipfienf. Ammt 
1708. .Menf. Martii, Inventor primus fuit ce- 
leberrimus Gedanenfium Aftronomus, He- 
veis, cujus inter reliquam füpelleCtilem re- 
pertum id eft a Domino Heckero, ab codem 
& elaboratius redditum & publico commu- 
nicatum. Defcriptionem hujus Micrometri 
 Heveliani, quod vel ipfum faltem inventoris 
Clariffimi nomen commendat , dabimus ipfis 
Domin) Eeckeri verbis. | 
Tam Figura XIIT. quam XI, integram , que ex 
ericbalco confea efl , "reprefentat macbinnlam , €9 
quidem exea precipue parte, que oculare vitrum, 
eum tubo decenter infi xa e$t , vefpicit, Figura Xill. 
refert Micrometrm eo usque clanfum , donec prio- 
ves duo pili fe mntno tangant vel coincidant. — In Fi- 
gura XIV. vero apertim videre eff Micrometrum , 
b. e, pilis , quantum po[fibileeft , ab invicem didntlis. 
Ceternm macbinnla bac compofita eff ex quatuor. po- 
— dijunwm partibus, per Figuras XP, XVI, XV1I. 6$ 
d | C 3 XVII, 


j8 8 (o) £6 
XVIILexpre[fis. Inter bas Figura XV. precipua eft, 
£9 corpus qua[imachinule exbibet , quoniam relique 
orimes bnic vel afipende venisut vel inferenda. — Ex- 
bibuimas atttem in ejwdem delineatione ipjiw faciem 
pofticam, [ive illam , que a lente ocnlari averfa de- 
betefJe , quodipfum in Fipura XVI. fecus antem in ve- 
liquis objervari nece(Jum fuit. Huic Figure XV. in- 
ter veas ab , cd applicanda veniunt Figure XVI. 
laterano, pq, ope quatsor lamellarum , quarum 
du£, e£, gh, in Figura XVI; relique dua, i k, 
Im, prioribus direde fuperimpofite , 8g. cocbleis 
mutuo firmate , in figura XIII, apparent; queque 
propterea nltra vetas n o, p q porredefunt, ut ia- 
minas ab,cd, utrinque comprebendant , quo tota 
Figura XV, intra ditas laminas fiat mobilis, £2 
leviuegotio buc illncverfw latera a c, vel b d, im- 
pers poli Cavendum autem bic jammopere , ut pa- 
rallela n o, p qlatera, tantum inter fediflent, quan- 
iumlateraab , cd, quoque parallela, € wt dile 
gnaiuor lamelle laminas oblongas ab , c d , utrinque 
fangant , uec biatum aliquem reliuquant , unde mo- 
ta Figura XV1.vacillarepoffit.  Trausverfía quoque , 
que in Figura XV. fpedatur , trabecila xy, ita 
aptanda, ne motw Figure XVI. ab illa impediatur. 
Una quoqueex fupra didis lamellis , puta g h , ita 
fabricata fit oportet , ut inejw: medio inveniatur fo- 
ramen ( matricem dicunt ) intra cujus fpirales creuas 
cbalsbea cocblea debite volvi queat, ^ Prope bujus 
cochlee alterum extremum , efto tympanum vtl ro- 
Iula dentata v s, volubilis cum ipfa cocbleat u , tau- 
quam axe fuo, in cujus altero extremo t, cupis 
elavuliw , in Figura X V. (petiandi ; alterum u f 
| ramini 
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romini rotundo , quod. Fioure XVIL, centrum e£ , 
immittitur , 1t tantum fupra orbem. XV IT. Figura 
quadrata promineat , quantum fufficit ad firmandum 
eidem guomonem B *y, cujus altera extremitatum cu- 
fhidata efl , nt divijiones in orbe diflingnat 8&9 uume- 
yel; alteraveromanuubriata exiflit, quo ejus ope axis 
eocbleatus t a in orbem api , €5 mediante matrice f£, 
vel altrabere Fiouram XVI. vel atympano v s propel- 
lere poft. | Hisordinatis , taudem Figure XVIII.la- 
lerade, s crene, que apud x, in Figura XV. 
apparet , ita committenda . t intra illam tota Figura 
XVII, libere quidemfed fine uutatione moveri pofJit, 
Rotula dentata, quam in dida Fig. X VILI. vides 
tocbleato axi affixam, ita ordinata eflo, ut dentes 
ejus dentibus votule in pub XVI. expreffis fint fimi- 
les quidem , at uumero duplo plures; axis quoque, 
qui per matricem e tranfit, axi Figure XVI. proifus 
e[fimilis fit, excepta lougitudine , que illius tantum 
debet effe fubdupla. Axcos vero bujus extremitatum al- 
teram 6 intra parvulum foramen excipiat paxilius z.; 
. Altera autem 7, queteves fit oportet ,| convenienti (ibi 
foramini v, quod in Fipura XVIL vides, inQnuo 
 eardinis vice fungi debet , inferitur. — Notari autem 
velim , bujus axis cardines z 8$ m ita debere effe 
difbofitos , nt unius rotule dentes inteslitüs dentium 
alterius votule debite implicentur, quo converfioue 
duplarotule minoris , major vota, dum (inguli den- 
tes fingulos protrudunt , femel (cwm duplo plures , wt 
fupra ditum eft , dentes major vota babeat ) in orbem 
agatur. — Porro advertendum , in Figura XVIII. la- 
aelle e d« » aliam quadratam 2 3 4 y. quatnor clavu- 
| His 8,9, 10, 11, ex parte pores affixam effe , cujus 
TET ne 
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duo2 3, 4 lateranontontumnltra priorem lamel- 
lam multum eminent , fed 89 acwminate exiflunt , eo 
fine , nt be ipjecrenis, qu tubo optico infnut , pos- 
fint inmitti, Q9 bac vatione Micrometrum tubo ap- 
plicari, ibidemque ita firmari, ut circularis foraminis 


centrum A cum axe tubi ad fenfum conveniat. Tan- 


dem 85) orbis Fig. XVIL cochleis ^y^ , Ny , bene fiv- 
uetur ,. ue cocbleati votularmm axes paxillis vvz , 
quibus injident , excidere po[fint. — His vite peratiis, 
jam facile evit cuique ex ditiis videre , fi mann index 
orbicnli Fig. X VIL in alterutrum partem volvatur, 
Micrometrum iriapertum,8e) quidem ita (quod caput 
vei efl ) ut diflantiainter duos pilos media femper fn- 
Jura [itin axe tubi , idque femper obtentum iri, five 
mapis , [ive minus. Micrometrum aperiatur. Dum 
enim Fioura Fig. XVIIL nt di&um , firmiter Tubo co- 
beret, volveudo gnomonem, op: lonpioris cocblee t u, 
trabitwr Figura XVI, cui duo pili, in lamella 1k in- 
curva funt amexi, ver(as XVIL. fed 85. Figura XV. 
une diante altera cochlea 6. 7,una cum Figura. XVI. 
(cum ipfi inbereat ) propellitur verfus d) (vid. Fi- 
gura XIIL) Aft dumrotula minor duplo citius vol- 
witir , quammajor vota, pili Fionre XVI. affixi du- 
plo pits moveniur verfas. Fipnram XVII. quam pili 


Figure X, verfus d, — Ergodum duplo citius verfus 


FiguramX V ILperouat, quam cimnipfa Fig, XP. ver- 


fus di, tantum recedet , a d] Figura XVI. quantum 


Figura XV. eoa:cedet: boc eft . dito pili, qui feantea 


dncentvo foraeinistiuaehaut, comver[ione guomonis 


ptrinne equaliter a f^ mutuo veced-cat..— Hac vatione 
eltin:tur, nt quis diametrum apparentem flellarum 
AMicromitro dimenfurus , eam , dum inter pilos ca- 
pit , boc ipfo ctiani flellam in medio tubi fit babiturus: 

0n. 
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imprimis fi. Q& boc accedat, nt pilus transverjalis 
ftp -a- per flellg centrum tranfeat. Quantum autem 
referat objetium dimetiendum babere in. medio tubi, 
non eft , wt bic multis disquiramms , cum bujus reine- 
ceffitas jam a pluribus fit animadver(a. | Quod autem 
penio bucusque , quod fciam, transver(alis pili, qui 
prioribus normaliter , € per centrum foraminis trag- 
fit , mentionem fecerit, mirum , quod fine illo exa- 
Gam flellarum diflantiam Micrometro dimetiriimpos- 
fibilefit. — Etenim citm fola Perpendicularis veram in- 
fer duas Parallelas diflantiam metiatmr , illa iguora- 
ia, nunquam de vera d'[lantia poterimus e[fe certi ; 
quiu potius arpueve , onmes [ine boc transverfali pito 
inflitutas buc usque diflantiarum obfervationes fuiffe 
juflo pasinium majores. — Cum antem ad abfolute per- 
jJetlionis Micrometrumnon tantum vequivati , ut ac- 
curate eo obfervaripo/fit , fed G9 expeditegg commo- 
de, cumnnaeademquenode plnres, intra brevetem- 
poris fpatimn, babere obfervationes quandoque ne- 
ceffarim fit; binc quid 89 bac in parte noftrum pre- 
flet, dicendum. — Primo itaqne dnos cuique lateri ad- 
didims pilos ( quibus etiam plnres adjici poffent) quo 
-Miametri apparentes aut diflantie , inter fe multumdif- 
ferentes, absque multa gnomonis votatione , ( qua 
alias opus efl , cum Micrometri apertura multum im-.— 
wutanda venit?) mox propiores , mox magis inter fe 
 diffitos adbibendo pilos , prout commodwm fuerit , capl 
poffint. — Dio 89 ita aptata eff bec macbinula, ut (i 
quis non pilis , («d 89 iflislateribus utivelit, boc com- 
de fieri poft, grando nimirum tam din pnomo- 
nem; douec ipfa laiéra conveniant &9 omnem fere 
apertam claudant, Secundo obfervandum, | mos 
Cy lauiel^ 
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amellaml m , verfus VT , 5. acniffe , mt mediante 
illius acie , diviftones in utroque latere expre[J €$ fuis 
neris infinite facilius dilinguantur; diviionum 
initio fatio, ubi priores duo pili fe mutuo tangunt ; 
numeris autein iudicantibus , quot conver[ioni^us gno- 
ionis pili iuter fe diflent ;. adeo wt ex bis numeris € 
illis, quiin orbe XVIL, expreffi funt , fiatim certio- 
vesfieripo[uus de accurata. Micrometri apertura , 
&9 inde Tabellam aliquam confirnere, | Quodji. quis 
eum Clariffimo 4uzonto exiflimet, ejusmodi div:[io- 
nibus fidere , nimis effe Inbricum, quod boc fupponat 
fabricam Macbinule , fupra quam fievi poteft , accu 
ratam; is, ubitempus fuppetit , ipfa, a Clariffimo 
Viro, ope Microfcopii , prefripta ( velalia ) metbo- 
do, diflantiz filormn rationem inire poterit : fed fi 
tempus buic negotio impendendum ad. alias protinus 
vocaret ob(ervationes , non video, qui melins omui- 
bus femet. infequentibus obfervationibus vacare poffi- 
mus, quam. divifionum ope cujusvis ob(ervationis a- 
perinram ordinem confignando , ac deinde , cutn ob- 
fervatiouis tempns preterlapfum C9. nobis commodum 
fuerit , juxta confignatos numeros .Micrometrum ve- 
fituere , £9. diflantiam pilorum tum demum ope .Mi- 
crofcopii, juxta prafcriptum D. Auzonuti, metiris 
subi apparebit imul, quantum menfur e ifle iuter fe con- 
fenfevint. — Pluvimas cautelas bio adbibendas , foler- 
tie Eg ingenio obfervatoris , cumbrevitati (Iudeamus , 
relinquimus. 

GS. 22. Verum enim vero licet bina ifta Mi- 
crometra perfectiffima laudatiffimaque fint, 
non tamen ubivis locorum invenies tam fo- 
lertem artificem , qui ifta rite, debitoque me: 
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do, uti defcribuntur fabricari fciat ;' quod 
ipfum commovit Clariffimum 2n. Godofr. Kir- 
chium , utfibi Micrometrum paratu facile in- 
veniret, Exponit vero ifliusfabricam in Ca- 
lendariofuo adannum 1707. Ego, inquit, 
excogitavi pro proprio ufu Micrometrum pa- 
rabile, quodquilibetfaber ferrarius elaborare 
poteft. Annulum nempe vel ferreum, vel 
orichalceum cudi curo , quem fuperinduco 
tubo, cuiineft lens ocularis. Annulus hic 
duo habet foramina fibi e diametro oppofita, 
cum duabus cochleis, intra dicta foramina 
mobilibus, ita ut in medio tubi accurate fe 
attingant, Annulum hunc, exemptis anté 
cochleis , fuperinduco tubo, tantumque pro- 
trudo a vitrooculari verfus objectivum,quan- 
tum oculusdittata vitro ifto oculari, "Tunc 
immitto quoque cochleas, probeque noto, 
an oculo diftincié videndz offerantur, Sin 
minus, annulum cum cochleis propius ver- 
füs oculum protraho , vel retraho, donec 
cochleas clare & diftincté videam, fic para. 
tum eft inftrumentum, parvulum quidem , 
fed utilifimum, quod Micrometrum voca- 
tur. Hic opera danda, ut habeantur ample 
lentes oculares, qux magnum fpatium cceli - 
comprehendant , fed tamen fimul acutz, 
h. e, ut in paropfide minoris diametri formatz 
& expolitz fint, neaugmento imaginis quid- 
piam decedat. Poftquam igitur tubus Mis 
crometro inftruc&tus fuerit, capienda eo eft 
diftantia duarum ftellarum , quam accuiene 
| alie 
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aliquis Aftronomusindagavit , & exinde con- 
ficienda tabula Proportionum, INNam nume- 
ranáz funt folummodo cochlearum conver- 
fiones, (vel harum femiffesaut quadrantes ) 
acconvertendz per notam diftantiam in mi» 
nutaprima &fíecunda, "Velfi talis aliqua di- 
ftant!'anota non fit, affumenda eft diameter 
folis in plano, quod foli objiciturin camera 
obfcura, aut fi iolis aut lunz eclipfis obfer- 
vanda fit, quantitas deliquii diametro difci fo- 
loriszftimari poteft, E.g, in nupera eclipfi 
folis 1706, tubo decempedali diametrum fo- 
Iis inveniebam 22 4, part. «icrom.aut quadran- 
tum converfionum, Quando ergo tempore 
maximz obfcurationiswicrometro metior refi- 
duum lucis v,g.4.part,exinde concludo 55 tan- 
tum diametri difci folis reftitiffe, quan- 
tacunque fuerit tum temporis diameter folis 
apparens in minutis & fecundis, Pofthinc 
menfuraiftain minutis & fecundisaliundein- 
notefcet, Potefteadem quoque methodus ad- 
hiberi diftantiis notatum & ignotarum ftella- 
rum menfurandis, fiquando apparet Come- 
ta aut nova quzdam ftella. Hujus Micro- 
metridenuo meminitinCalendario ad annum 
1709. eoque fe per 5o. annos cum fucceffu u- 
fum refert. 
$.23 Fuerunt hzc aliorumMicrometra,quz 
mihi innotuerunt. Nemo tamen, fpero, vitio 
mihi vertet, fi & meam fymbolam adjiciam , 
ac quibus Micrometris utar paucis exponam. 
Primo autem adhibui tubis meis Microme- 
- trurm 
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trum conftru&tionis facilis , cujus defcri- 
ptionem fubjiciam ftatim, | Fig. XIX. eftla- 
mina orichalcea forma rectanguli parallelo-- 
Prammatis, competentis crafhtiei ab cde, ha- 
Jm in altera extremitate ab pinnulam per- 
pendicularem , bc eft pars laminz ,quz tubo 
immittitur circiter duorum pollicum, 2e eft 
pars laminz exterior, zqualis parti 45, in 
qua defignatz funt particulz, quz fingulz 
fingulis diftantiis fpirarum cochlez Fig. XX. - 
 &quantur ac notantur numeris fübjectis s. 
10.152 20.25. 30. & ultra, quz, quomodo de- 

ignentur, Infra exponemus, Has duasin- 
ter partes medium eft corpus parallelepipe- 
dum, orichalceum exactiffimeque lzviga- 
tum ffgg per cujus foramen inferius oblon- 
"um transmittitur lamina abcde inibique 
Eur ope clavulorum , ut ne nimimum 
quidem vacillare queat: parte vero fuperiori 
habet cochleam cavam five matricem ff pro 
recipienda cochlea Fig. XX. — Hzc cochlea 
fit chalybea , exactiffime elaborata, xqualis 
ubique craffitiei, nec minimum incurvata, . 
Jftius longitudo a k ufque in! zquatur lon- 
itudini 4d in Fig. XIX, Reliqua pars coch- 
ex Fig. XX. no cylindrica eft in extremi- 
tate affixum habens indicem p ac infüper 
manubrium 44 pro circumzyranda coch- 
lea, Denique Fig. XXI. eft orbis orichal- 
ceus or cum gemina vagina ferrea afferrumi- 
nata ft & ;5, quarum hxc formz eft quadra- 
te-oblengz pro recipienda parte laminz Ws 5 
; | Cüaie 
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chalcez de Fig. XIX, Altera vero vagina feu 
canalis intus teres t£ excipit partem cochlez 
cylindricam zo Figura XX. quz poftquam 
fuerit immiffa, cochlidio parvulo m m firma- 
tur , itaut ne antrorfum cedere queat, libere 
tamen circumgyretur. | Limbus vero orbis 
orichalcei ro dividendus eft in decem partes, 
ac fingulx in alias decem: Itaut tota circum- 
ferentia dividatur in centum particulas feu 
gradus. Poffet quidem divifio fieri per quem- 
cunque alium numerum, fed quéemadmo- 
dum divifio aliaaum quarümcunque rerum 
per decades, aliis modis dividendi przftat ; 
ita quoque hoc loco ob calculi longe majo- 
rem facilitatem eligi meretur. |. Combinatis 
igitur fic his duabus partibus Fig. XX. & XXI, 
depictis quoque adaptetur reliqua Fig. XIX, 
ac circumgyrata cochlea per matricem ff eo 
ufque adigatur, donec pinnulam in a accu- 
rate tangat , ita compofitum erit totum Mi- 
crometrum , uti Fig, XXII. delineatum eft. 
Hoc ubi factum fuerit , index reducendus aut 
retorquendus eft ( immotata coctilea) ad il- 
lud pun&um oibis oriclialcei, ubi divifionis 
initium factum eft, acpoftea firmandus quo- 
modocunque licet , vel fi jam ante fit af- 
fixus, cochlez capiti lima tantum demi debet, 
ut index defideratum punctum in limbo or- 
bis orichalcei indicet. — Hoc impetrato, no- 
tandum eft, quouíquelaminz pàárs de in va- 
ginam intraverit , incifa l;neola ope inftru- 
menti cujusdam acuti, poftea femel circum- 
gyranda 
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£yranda cochlea, ac fimile laminz fignum in- 
cidendum , quod ulterias continuandum, 
donec omnes partes, quas fufficere apertura 
Micrometri arbitrabimur,in lamina defignat 
fiat; Hzerunt divifiones majores diftantiis 
fpirarum exacte zquales, quales circiter 25, 
jo. aut plures prore nata fieri poffunt. Ha-- 
rum vero partes centefimas in limbo orbis ori- 
chalcei defignat index, quod ex füpra di&tis 
$ 16 17. patebit, ut proinde longitudo unius 
pollicis facile in 2000. & plures particulas di- 
vidatur, Reftat adhuc capfula quzdam ori-. : 
chalcea Fig. XXIII. cujus cavitas exacté zqua- 
lis Ixvigataque efTe debet prorecipiendo cor- 
pore parallelepipedo ff gg Fig. XIX. quod 
iftius capfulz cavo exacte congruit ut hujus 
beneficio Micrometrum tubo vel profundius 
immitti, velretrahi, vel pofcenteufu omni-. 
no & quidem fine difficultate eximi, & mox 
iterum immitti queat , imo ut unicum Mi- 
crometrum pluribus tubis inferviat. Longi- 
tudo capfülz arbitraria eft , inftructa infuper 
eit duabus pinnulis feu alis v, vv per qua- 
rum fcraminula trasmiffis clavis tubo af- 
figitur. | 
€. 24. Si quis duas pinnulas defideret, is 
facile extremitati cochlez alteram poterit ac- 
commodare, Fig.XXIV. ita ut intra ipfius 
foramen rotundum *$ cochlea moveatur & 
Circamgyretur , pinnula tamen nunquam in- 
clinetur quaqua verfüm ac parte interiore in 
duo cura divifalamirix quafi inequitet, 
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S, 25. Eruntfortaffe, qui reprehendent in 
Micrometrohoc,quod medium aperturz Mi- 
crometri mediotubi non refpondeat; Sed du- 
plex contra hanc objectionem in promptu 
eitrefponfio. Primo enim hoc non neceífa- 
rium abfolute eft, id quod infra oftendam, ubi 
objectiones contra ufum talium Microme- 
trorum diluam: deinde vero retrahendo vel. 
profundius immittendo Micrometrum facile 
effici poteft, ut medium aperturz Microme-. 
tri, medio tubi congruatmodo quisoculorum 
judicio uti ciat. | 

S. 26. Sed nihilomimus erunt aliqui, qui 
fine hoc nullüm Micrometrum perfectum, 
. multumque fic przítantiz decedere puta- 
bunt, cum quz hactenus inventa funt Mi« 
crometra omnia eà lege conftruéta fint, ut u- 
traque piunulaMicrometri vel recedendo vel 
accedendo zxqualiter a medio tubi diftet. 
Horum ergo defiderio ut fatisfiat , excogita- 
vimus Micrometrum, cujus fabrica haud dif- 
ficilior aut magis laboriofa eft, quam proxime 
przcedentis. Utimur vcro eo fine cochlea, 

uz circumgytrata cochlidiis five matricibus 
dec infimulque cohtrarium motum 
concilia, Vulgo quidem cochlez ita elabo- 
rantur, ut iis dextrorfüum circumaétis matrix 
ad manumcircumgyrantem propius accedat, 
quales cochleas vocabimus ordinarias ; fed 
non majorilabore fieri quoq; & incidi cylin- 
dris poffunt cochlez ordine contrario, qu 
proinde etiam contrarium e£ectum edent , 
quales 
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quales cochleas inverfas appellare licebit. 
Sifergo utrumque genus cochlez rite conjun- 
gatur, quzfitus finis obtinebitur, 

-. S, 27. Fiat igitur Fig. XXV. cochlea, cu» 
jus dimidium alterum, ut a^, cochlea fic ordi» 
natia ; alterum vero dimidium c a fit cochlea 
inverfa, Gradus autem feu diftantiz f(pirarum 
cum cochlez ordinariz , tum cochlez inverfz 
fintzquales, feu ejusdem diftantix, | Utvero 
utraque pars ejusdem fit craffiiei , abfolute 
neceífarium non eft... T'otacochlea exactif- 
fime rectafit, nec ullibi incurvata. Minima 
enim curvatura vitiofum redderet Microme- 
trum. Utraque extremitas cochlez in axem 
cylindraceum definit 2c, be, quorum alteru- 
tri füperadditur index fg cum manubrio 5i, 
quz binz partes in prominente axe, (qui 
eum in £nem quadratus effe debet) cochli- 
dio parvulo m firmantur. Fig. XXVI. deli- 
neantur duo cochlidia, quorum tra&tus feu 
fpirz internz fignificantur lineis punCiatis s 
alteram osra17v:» congruit cochlez parti ca; 
alterum autem q£ sp3 xpartiabcochlez debe- | 
tur. Utrumq; cochlidium parte inferiori crura 
habet, intra quz recipit laminam orichal- 
ceam, mox defcribendam, quo efficitur, ut bi- 
naifta cochlidia femper fitum perpendicula- 
rem retineant, Impediturque infimul eorum 
circumgyratio , quando cochlea circumduci- 
tur, ita ut faltem, circumatta coch'ea ca, 
bina ifta cochlidia cum fuis pinnulis Fig. 
XXV, zqualitr vel accedant ad medium 
| M. - punctum 
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punctum cochlex a vel recedant ab eodem 
puncto. Alteri cochlidio v.g. osraviz 
affigendus eft index a b in quo annotandz 
funt divifiones integris converfionibus coch- 
lez refpondentes , de quibus paulo infra, 
Fig. XXVII. fiftitur lamina. oríchalcea tanta 
craffirie, ut non facile incurvetur, ubique 
zqualis € probe Ixvigata , cui quafi inequi- 
tant cochlidiorum crura, quzque eorundem 
circurmrotationem impedit, Ab utraqué ex« 
tremitate affixa funt duo brachiolaef, cd, quz 
intra fua foraminula i & k recipiunt axes 
cochlez dc, be Fig, XXV. infertis ante binis 
cochlidiis Fig, XXVI. ea conditione, ut in 
puncto a medio pirinulz exacte fe tangant 
& fibi congruant. Brachiolo d? affigitur vel 
afferruminatur orbis otichalceus ilk, ac de. 
nique fuperadditur manubrium cum indice. 
fic utis vel furfum vel deorfum fpectet ; ita 
confurgit Micrometum integrum , quod 

Fig. XXVIII. depingitur, | | 
S. 28. Supereft, ut paucis quóqué o- 
fteidam , quomodo divifiones infcribendz 
fint. Hocipfum vero fimiliter perficitur cit- 
curaducendo cochleam ope manubtii , & qui« 
dem dextrotfum ; fi cochlez pars dextra a5 
fit cochlea ordinaria : una enim circumvolu- 
tione cochlez peracta , brachiolum a6 tan- 
tum eminebit ultra brachiolum ef; quanta eft 
diftantia crenarum cochlez verfz ca, ubi pro» 
inde lineola incidenda eft indici oblongo 
ab/ tum fecundo, tertio & fic deinceps cir« 
cum- 
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&umducenda cochlea , ac femper, quantum 
promineat index óblongus à b/ annotandum, 
donec ufque ad brachiola fe & cd pervene- 
rint cochlidia, & ulteriorem aperturam Mi- 
crometrüm recufet, ita habebuntur majores 
divifiones, quz omnes fimul fumpte zquales 
erunt long:tudini cochlex cá exceptalongie 
tudine cochlidii. Limbus vero orbis orichalcei 
ilk dividendus eft in centum particulas zqua- 
les.quz illarum Centenas defignabunt.Hac ra- 
tione diftantia pinnarüm femper erit dupla 
illius portionisindicisoblongi, quieultra bra- 
chiolum fe eminet, ac fingulz converfiones 
binis femper gradibus cochlez zquipollebunt, 
$. 29. Quod fi vero minutiores aliquis 
velit divifiones, is fingulis femiciréumvolu- 
tionibus indicis peractis , fignum poterit 
indici. oblongo inícülpere , ac limbum ore 
bis orichalcéei in bis centum particulas dis 
Videre, ita ut priori femicirculo adfcriban- 
tur nümeti 1o. 20. 30. 4o. $0. €o. 76. 86, 
60. I0. & alteri femicirculo fimiliter? ita 106, 
particulz vel femicirculus orbis orichalcei 
squivalebunt uni gradui cochlex Pinnulisin« 
fuper accomrmodati poffunt pili, fi hi placeant, 
Ut vero Micrometrum hoc tubo inferatue, 
perforandus is eft ex utraque parte, ita ut 
apertut2 brachiolis refrondeant, & pinnule 
tubi medium occupent, cochlea paulo infra - 
axem tubi fübfiftente: fic enimMicrómetrum 
maximam admittetaperturati , & cochlea ex« 
hibebit perpendiculum . ut non opus fit filo 
| Da vel 
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vel pilo pro minima diftantia capienda, quod 
- requiritur in. Micrometro Heveliano,  Mi- 
.A crometrum vero intra ifta foramina obicibus 
aut alio quodam artificio firmari poterit ; fic 
tamen; ut abíque difficultate ftatim eximi 
queat. . Hoc Micrometrum, ut opinor, quoad 
utilitatem & commoditatem aliis vix cedet, 
licet multo minore fumptu comparetur, Si 
cui in hoc Micrometro difpliceat; quod Ob- 
je&i videndi haud exigua portio cochlea & 
lamina obtegatur, is poterit extra tubum af- 
figere Micrometrum, itaut folummodo pin- 
nulz prominentes in tubum & locum imagi- 
nisprotendantur, Sed cochleà accuratiffimé 
recta ac ne minimum quidem incurvatà o- 
pus eft, 

$. 3o. Si vero quis nullo omnino Micro- 
metro inftruc&tus fit, ac nihilominus tamen 
tubi ope Micrometriam exercere aveat, illi 
communicabimus hic methodum expeditam 
& facilem, modo habeat circinum & fcalam 
modicam, cujus inventor Tycho celebratur, 
Quemadmodum enim ifta fcala Tychonica 
inGeodzfia infignem habet ufum; ita quoque 
eadem in Micrometria noftra poterit eífe uti- 
lis... Sedrequiritur , ut divifionesomnes fint 
maximà curà & induftrià defignatz,. — Fiat 
igitur in tubo eo loco, ubi imagines objecto- 
rum pinguntur, apertura ea amplitudine, ut 
circini aperti crura immitti & extrahi poffint. 
Quum igitur obje£tum aliquod metiri lubet, 
immittatur in tubum apertus circinus , ac 
|. Manu 
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manu eo ufq; claudatur, donec apices crurum 
. congruant obje£ti per tubum vifi punGis ; 
quorum diftantia quzritur: pofthinc non 
mutata apertura circinus extrahatur , íca- 


dx applicetur & particule inventz annoten- 


tur , adhibito etiam microfcopica lente, ut 
— partes fcalz accuratius haberi poffint, | Hac 
igitur, quz hucufque recenfui, Micrometra 
obíervatori rerum cceleftium füfficere pof- 
fe fperamus, ut ex illis fibi feligat illud, quod: 
maxime placet , imo fi ingenium mediocre 
accedat , .poterit quisque adhuc alia proprio 
Marte excogitare, - 2 


Carur IV. 


QUOMODO MICROME- 
TRUM TUBO SIT APTAN. 
^. DUM, UT EJUS OPE ANGULI 
MENSURARI POSSINT, 


n $. t. 

Iquis Micrometris hactenus defcriptis fal- 
tem uti velit ad defignandos & delinean- 
dos pofitus & fitus Obje&torum per tu- 

bum vifibiliumfecundum debitam propottio- 
nem, isquidem non opus habet, ut multum 
de iis, quz nunc proponemus, folicitus fit; - 
quum autem accurate parvuli anguli fünt : 


- perveftigandi , (qui primarius Micrometrie. 


fcopus eft ) tunc utique longe exactior cura 
impendenda erit. Primo igitur focus lentis 

objective, ubi Obje&orum procul remoto- 
| | D 3 : rum 
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rum imagines pinguntur, cognofcendus eft, 
er ea quz fupta tradita funt , ut accurate in eo 
collocetur Micrometrum, hzcque diftantia 
Microrcetri & vitriobjectivi; curiofe & fedulo 
notanda eft in pofterum, femperque accurate 
fervanda; quamobrem etiam tubi fimplices 
utiliores funtfcoponoftro, quam ii, qui plu- 
fibus minoribus du£titüs conftant, ubi di- 
ftantia illa facile mutatur vel amittitur. Ut 
enim certa quxdam diftantia lentis objective 
& Micrometri femel ftatuta, pofthinc femper 
fervetur, abfolute neceffarium eft, quoniam 
remoto paulo plusquam par eft,Micrometroa 
vitro obje&tivo , omnes anguli jufto majores, 
& aliquantulum eidem propius admoto Mi- 
crometro, jufto minoresinvenientur, quod fa. 

cile fchemate demonftrari & oftendi poteft, 
6. 2. Sitenim F. XXIX. in a vitrum objeéti- 
vum. 4b, vel ac diftanua Micrometri primo 
affumpta & competens, Pac angulus parvus 
ope Micrometri menfürandus; fit porro bc 
apertura Micrometri , cujus fingulis particu- 
lis majoris facilitatisgratia fingula minuta pri- 
marefponderefüpponamus. Retrahaturjam 
paulum Micrometrum a lente objectiva in 
fg. Manifefto apparet, propter divaricatio- 
nemradiorum af, a9 majorem fore apertu- 
ram Micrometri exceffu quidem linez 5g: 
fed fi e. g.abvelac fit partium 3440. qualium 
apertura Micrometri 5c fit 6o, qux particulz 
6o zquipolleant 6o. minutis primis ; fit por- 
ro bf vel cg, partiumtalium 172... Erit pro- 
pter 
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pter fimilitudinem triangulorum baec & fag, 
ut ba, vel ac (3440-) ad bc (6o)ficaf vel ag 
(3612)ad f (6;)atque fic fi fingulz particu» 
le Micrometri fingulis minutis primis zqui- 
valent,tria minuta falfo invenientur plura, 
quam deberentinveniri, E contrario autem 
á Micrometrum 172. partibus propius ad- 
moveatur lenti objeCtivz in Ze, tria minu- 
ta invenientur deficere, & angulus, qui 
quzritur, falfo judicabitur minor , quam r9 
veta eít. oM P 

$. ;. Exinde etiam liquet, quod Proportio 
partium Micrometri & arcuum parvulorum 
circuli, quz protubo aliquo reperta eft, va- 
leat faltem eodem retento vitro objectivo, 
quodquealia fit invenienda, quando muta- 
turvitrum objeCtivum. | Nam fi fuübftituatur 
lensobjectiva, quzfit minoris convexitatis, 
feu majoris fphzrz fegmentum, focus plus. 
diftabit a lente, & coníequenter plures Mi 
crometri particulz eidem arcui refpondebunt; 
fi autem aífumatur. lens objectiva minor, 
focus quoque propioreritlenti objective, & 
per confequens pauciores particulz Micro» 
metri xquipollebunteídem arcui, 

S, 4. Lente vero objeCtivaretenta, & fer- 
vatadebita diftantia Micrometri & vitri obje- 
étivi, pro cujuslibet arbitrio poffunt mutari 
, vitra ocularia, & modo magis convexa, modo 
minus convexa prore nata affumi, Cumenim 
Micrometra collocenturin foco vitri objeCti- - 
vi, apertura Micrometri & fingulz ejus par- 

: D 4 — ticulz 
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ticule eadem ratione augentur a vitro il- 
lo oculari , quà etiam objectivo imago & 
fingulx ejus partes augentur: per $. 15, Cap. 
IIl. nec quicquam huc facit lentis ocularis 
nuncmajor nunc minordiftantia, quz, prout 
lens ocularis vel minus vel magis convexa eft, 
variaquoque effe debet. Idem enim eft, ac 
fi quis longitudinem quandam in charta defi- 
gnatam circirio metiatur, adhibita nunc lente 
minus convexa, nunc magis convexa: licet e- 
nim per hanclentem plus augeaturifta longi- 
tudo, per illám vero minus, utrobique tamen 
idem partium numerus invenietur. - 

S, $. Poffet idcirco , tubo przfertim lon« 
giore exiftente , in foco collocati charta, & 
immediate applicato Micrometro imago vel 
diftantia punctorum quorumvis illius menfu- . 
rari, fed confultüus eft, uti oculari vitro: ita 
enim longe major, clarior & meliusterminata 
apparebit imago , & accuratius menfurari 
porerit, 

S 6. Patet etiam Micrometra methodo fu- 
pratradita haud infervire commode objectis 
terreftribus menfurandis. ..Objetctorum enim 
propinquorum imagines ope vitri obje&tivi 
in majori abiftodiftantia.quam procul remo- 
torum pipnguntur; & proinde quo propiora 
funt, e» magis elongandus eft tubus, ut di- 
ftnCte illa obje&ta appareant. Sed fi pro- . 
portio partim Micromerri & arcuum cir- 
culi aptata fit obje&tis diffitis, e, g. fideribus, 
ea non poterit infervire obje&tis propinquis 

per 
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per ea, qux paulo ante $. 2. fuerunt demon- 
ftrata. [mo fi quis vellet Micrometrum ac- 
commodare objectis propinquis , proportio 
inventa faltim apta. effet ad 1l'aobjeCta men- 
*füranda, quz eodem illo intervallo difta- 
fent, 1000 nA ! | 

$. 7. Nuncqua ratione Proportio patticula- 
rum Micrometri adarcus circuli inveftigan- 
da fit, breviter exponendum eft. Commu- 
niter diftantiam quandam ftellarum duarum, 
.quz nota jam fit aliunde , vel etiam diame- 
trum folis pro norma affumi jubent; Sed 
quantum attinet diftantias fixarum, tales in 
hunc diem pauciffimz tam certz funt & indu- 
bitatz , ut huic fcopo infervire queant, dum. 
error fzpius aliquot minuta füperat ?. quin 
& , firecentioribus Aftronomis credendum, 
diftantia fixarum, quz multis retro feculiscre- 
dita fuit conftans, variat , dum terra ob mo- 
tum fuum modo propior, modo remotior 
Ms eft. Namque CL. Flamfledius. diflantiam 
fielle polaris a Polo mundi 40, vel go, fecund. 
in foiflitio flivo majorem deprebendit , quam in. 
brumali , obfervationibus pev 7. continuos annos 
iteratis. Vid. AU, Ernd. Lipf. 1707.pag. 16g. Et 
-Preletiion. Affronom. H/bifloni, pag. 33. Solis 
quoque diameter apparens adhuc adeo certa - 
noneft: Ricciolus folisapogzi diametrum fta- 
tuit 3 1, min. periezi 335. min, Dn, Auzonutus 
il'am ftatuit in Apogzo 3 1. min. 37. fecund, 
l. 45. f?cund. non vero minorem 5 i, min. 55, 
fecund, In Perigzoautem non majorem 22. 
Ade ! D 5 min, 
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min. 4f. fecund, minorem tamen pem effe 

aliquot fecundis, 5b. Streete in Tabulis fuis 

diametrum folis Apogzi facit 31. min. 18. 

fecund, in Perigzo 32. min. 24, fecund. Ac 

porro, fi quis aliquam harum velit eligere, 
tempus folftitiorum erit expectandum ; alio 

enim tempore alia erit diameter folis appa- 
rens, impedimento etiam eft motus celer, 

ob quem diametri transverfz difficulter ob: 

fervari poffunt, 


S. 8, Miffa ergo hac methodo, aliam ptó« 
ponemus magis accuratam, Inventa & fta- 
tuta certa quadam diftantia Micrometri & fod 
a lente objeCtiva, tubus parallelus ftatuatut 
fuper Horizontem , & objectum quoddam, 
cujus extremitates probe diftingui queant, 
ante tubum erigatur, eadem altitudine a 
terra diftans , qua diftat tubus, ac eoufque 
temotum a tubo, ut per hunc vifum diftinéte 
appareat, fit quoque illud obje&tum axi tubi 
perpendiculare , iftiusque magnitudinis, ut 
maximz przterpropter aperturz Micrometri 
refpondeat. Summa deinceps cura invefti- 
gctur altitudo vel latitudo Objecti & hujus a 
vitro obje&ivo diftantia in eodem menfurz 

enere. — Ex quibus duobus datis angulus, 
üb quoObje&tum fe,videndum exhibet,fine 
d.fficultate erui poteft, fi fiat ; Ut Diftantia 
Objc&i a tubt vitro obje&ivo, ad lati- 
tudinem Objeài : Sic Sinus totus, ad 
Tangentem vel Sinum anguli quafiti. 
| Perinde 
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Perinde enim eft, five Sinus five Tangens 
capiatur; Hzc enim duo, quando anguli 
grad. I. non excedunt, fere funt zqualia, ac 
arcus vix differunt a lineis re£tis. | Didu£tis 
poftmodum a fe invicem Micrometri pifiulis, 
quantum opus eft, donec iftz objecti extre- 
mitatbus congruere exacte appareant , pare 
ticule Micrometri fedulo annotentur ; hz 
enim angulo ante invento refpondebunt, 
Sed datur & alius modus recenfito adhuc 
planior. | 
' S. 9. Nimirum capienda eft diftantia Mi- 
crometrialente obje&tiva(inclufa etiam hujus 
craffitie ) in pedibus & horum partibus deci- 
mnis, centefimis & millefimis, fi placet, affu- 
menda deinde, quzcunque libet, aperturaMi- 
 €rometri, & indaganda ejus quantitas in ea- 
dem menfüra, quod commede fatis perfici- 
tur, íi pes unus dividatur in ro. partes feu 
digitos, exindeq; conficiatur fcala modo con- 
fveto, cui deinceps vel immediate Microme- 
trum applicandum , ut appareat , quot par« 
ticulz fcale illi refpondeant, velaperturacir- 
cino exactecapienda, & in fcalam transferen- 
da, vocato etiam in fubfidium microfcopio, . 
ut particulz accuratius determinentur, Cal. 
culi poftrnodum trigonometrici auxilio in- 
veniendus eft angulus , quem fübtendit ifta 
apertura , fi- fiat : LIt diftantia Micrometri, 
ad aperturam ejusdem : ita Sinus totus 
ad Tangentem velSinum anguli quafiti. 
Invento hoc angulo videndum , quot par- 
! ticulz 


V 


MS 


vs EN LESE E 
ticulz Micrometri huic angulo refpondeant, 
ac fic habebitur proportio arcuum circula- 
rium ad partes Micrometri, — Si e. g; aper- 
tura Micrometii fit duodecima pars pedis; & 
diftantia Micrometri a lente objectiva 5. pe- 
dum, erit angulus quzfitus 1. gr. 8. min. 44. 
fecund, — Si 1e. pedum, ang. 34. min. 23, 
fecund. fi 20. pedum, 17. min. 12, fecund. fi 
100. pedum, 3. min. 27.fecund, Quod fi igi- 
tor huicaperturz unius decimz pedis refpon- 
deant 3ooo. particulz Micrometri tubo exis 
ftente longo 


pedes a yo gne e 
| 4 

20 yangulus.j. 34 23)refpondes 
Ioo lo 3 27] 


bit 3000. particulis Micrometri. 

S. Io. Ratio utriufque methodi fandatur 
in fingulari illa proprietate vitrorum lenticue 
larium , quod nimirum axes conorum lumi« 
noforum in vertice lentium decu(fentur ,  & 
propterea angulos zquales conftituant , ut 
fupra Propojitione 4. Cap. I, demonftratum eft. 
Hinc fiquisvelitde veritate utriufque methodi 
experimento certior fierl, is utroque modo 
proportionem iftam perfcrutari & indagare 
poterit, 

S. r1. Elicita nunc. vel alterutra vel utra- 
que via proportione partium Micrometri & 
angulorum, per Regulam auream invenirl 
poteft, quot minuta & fecundaaliis Microme- 

tri 


$9 (o) && 6i 

tri partibus zquivaleant, & fi quis laborem 
fufcipere non tecufet, licebit tabulam exin- 
de conficere, incujusal'era columna ponans | 
tur partes Micrometri ab r, quousque libet; 
inaltera vero angulirefpondentes. Sed opus 
hoc erit tzdii pleniffimum: hoc ergo ut fu. 
perfedere queamus, fubftituendi erunt nu- 
meris vulgaribus Logarithmi, quibus adhi- 
 bitislaboriofa multiplicatio inadd tionem , & 
divifio in fübtrattionem convertitur. Sed & 
hic proponam compendium haud vulgare, 
quo etiam calculus Logarithmicus dimidio 
Gecurtatur. Sed fundamentum ejus primo 
explicandum eft, | 

S, 12. Si dentur duo Logarithmi. con- 
ftantes proportionem aliquam defignantes, 
alter femper erit majoraltero; minorem igitur 
yocabimus 4, differentiam vero, qua alter 
fuperat alterum 5, erit érgo major ast 5, 
Porro vel major ponitur primo loco, & mi- 
nor fecundo ; vel vice verfa minor primo 
loco € major fecundo: praterea etiam detur 
aliustertius Logarithmus mutabilis, qui vo- 
cetur m vel 2, ut exinde inveniatur quartus, 
erit per naturam Logarithmorum : 


(Dag b. a:itm.m-—b. 

| (24.adbt:tn.nes b. | 
. Unde apparet, in priori caf, ubi pri- 
mus Logarithmus mo»jor eft fecundo, 
differentiam horum fubtrahendam effe |. 
extertio dato, ut habeatur quartus, ai 
^ | : qua- 
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quxritur; in fecundo autem cafü, ubi 
primus Logarithmus minor eft fecundo; 
differentiam illam tertio Logarithmo 
addendam efle, ut habeatur quartus, 
In hoc igitur noftro inftituto Logarithmus 
primus denotat partes Micrometri , fecundus 
autem fcrupula graduum, Si ergo (1) plu- 
res partes Micrometri refpondeant paucio- 
ribusf:rupulisgraduum, Logarithmus fecune 
dus fuübtrahendus eft e Logaritimo primo, 
& Differentia inventa fefvanda in ufum per- 
petuum, Quando deinde alius quicunque 
numérus particulàrum ejusdem  Microime- 
tri obvenit in fcrupula. graduum convet- 
tendus, a Logatithimo hujus folummodo 
fübtrahenda eft differentia illa , ita refiduum 
erit Logarithmus quartus , & numerus huic 
Logarithmo refpondens fignificabit fcruptla 

Graduum quafita. as i 

$. 13. Exemplo tes erit illaftrior; Micros 
metri mel, quohaéctenusufus fum, particula 
2200. tefpondent 3j:. mim. 35. fecuud. vel 
1895.fecund. uti comperi per methodos fupra 
traditas;  Numeti 2200. Logarithmus eft 
33424227.numeri autém 1395. fec. 32776094. 
Subduc&toigitur minori Logarithmo a majori, 
Differentiaeft 05648154. quz Differentia in 
hoc priori cafu, ubi primus Logarithmus ex« 
cedit fecundum , a Logarithmo tertio fübtra- 
hendafempereft. Anno 1707. d. i6, Aprilis, 
aulo antequam initium caperet infignis illa 
unz eclipfisinveni hoc Mictometró diame- 
trum 
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ttum transverfam lunz 2070. particularum 2 
quzritur jam diameter lunz apparens? Sub- 
Ítituatur igitut. huic numéro particularum 
2070. Logarithmus 3 3159703, & ex hoc fube 
trahatur differentia paulo anté memorata 
6064815. remanet Logarithmus 32511468, 
cui in Tabulis Logarithm. numeror, vulg. 
refpondent 1785. fecund. feu 29.min. 42. fecit, 
pro Diametro lunz appatenti. Domini Ob- 
fcrvatores Bononienfes eodem témpore eam 
per Micrometrüm invenerünt 29. min. 46.fe- 
cuud, Differentia igitur hic faltem eft 3. fecund, 
unde pátet mirabilis convénientia inter u- 
tramqué obfervationem ope Micrometrorum 
fattam, Sic 1709. Jan. 29, H. 10.fiin. 30. ap» - 
parebat macula in fole, qux diftabat à pro- 
ximo limbo orientali folis 450, partibus Mi. 
érometri ; hujüs Logarithmus eft 26532125, 
a quo fi fübtrabatur differentia 00648:35 , 
temanet Logatithmus 25833990. cui refpon- 
dent 388. fecund, feu 6. min. 28. f:cnd, tot fcru- 
pulis macula a limbo folis eo tempore diftis 
tie. 
|. & 14. Sivero (2) pauciores pattes Micro. 
metr refpondeant pluribus fcrupulis Gra- 
duum, Logarithmus primus fubtrahendus 
B etoeribetiecusdiritien, & differen- 
tiaprodiensfervanda, quz deinde Logarith. 
mo tertii nutmeriaddenda eft , ut acquiratur 
Logarthmus quartus. Refpondeani e, g, 
210. particulz Micrormetri 1895. fecund, Prio- 
tis ergo numeri Logarithinus erit 23424227. 
| ao fecun- 
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. fecundinumetiLogarithmus 25776092. Sub« 
tracto primo Logarithmo e fecundo remanet 
09351865. Differentiaditctorum Logarithmo-. 
rum, "Dentur deinceps 45. particulz Micro- 
metriejusdem convertendz in fcrupula Gra- 
duum, harum Logarithmus invenietur in ta-- 
bulis 16532125. cui fi addatur differentia 
09351865. prodibit Logarithmus 25883990. 
noíans 388. fec. feu 6. min. 28. fec:wud.. Malo 
tamen potius uti priori methodo, ubi plures 
particule Micrometri paucioribus fcrupulis 
refpondent; ita enim angulorum quantitates 
accuratius Invenientur, quod non difficulter 
impetratur, fi gradus cochlearum fiant par- 
vi fatis, vel fi hi paulo fint majores, licebit 
 Peripheriam orbis orichaleei in quater 
centum particulas, & fingulas partes ma- 
jores indicis lateralis feu. prominentis a5 / 
in quatuor alias partes dividere , ut fin- 
gulis quadrans unus divifus in 100, parti- 
culas minores zquipolleat, Arbitror itaque, 
me his fatis perfpicue expofuiffe, quomodo 
partes Micrometrorum in fcrupula graduum 
fint convertendz , & quidem ejusmodi me- 
thodo, qua faciliorhactenusanemine, quod 
fciam, fuit propofita. Quilibet igitur perfpi- 
ciet, quantum & hicLogarithmi , accedente 
przfertim. illo compendio , utilitatem ha- 
beant, quorum ufus in calculis abbre- 
viandis eft alioquin celeber- 
. rimus, 
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MICROMETRUM EXTRA 

TUBUM USURPANDUM 
EXHIBET, 
| S. T. 

d xU2 hactenus defcripfimus Micrometra 
| L4 folummodo tubis applicari poffunt , qui 
* duo vitra habent convexa, alterum 
obje&tivum majoris fphzrz fegmentum, al- 
terum vero minoris ? & prseterea non alibi 
quam inloco imaginis adaptari queunt intra 
tubum, Nunc quoque dabimus defcriptio- 
nem Micrometri diveríz indolis; nam omni- 
bus promifcue tubis, cum iis, qui gaudent 
 vitris convexis vel duobus, vel tribus, vel qua- 
tuor, tum & his, quorum objectivum eft 
convexum, oculare veroconcavum, adhiberi 
poteft, & extratubi cavitatem, & quidem qua- 
libet diftantia ab oculo affipitur. Eft vero 
ftructuraillius facillima, quippe tantummodo 
Fig. XXX. tabula quedam lignea ad tubum 
perpendicularis abc arbitrarix magnitudi- 
nis tubo affigenda, in qualicunque placuerit, 
" aboculo diftantia, ea tamen, ut manu exer- 
taattingi poffit , cul agglutinanda eft cerà pa- 
pyrus candida , in qua rubrica vel molybdzna 
depingatur, quod pertubumfpe&tatur. Tu- . 
bi pattianteriori applicandaeft trabecula qux 
dam ef, in quafit foramen p tantum in trans- 
verfum ab Labia dr — | 

EV cv : a fe 
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a fe diftant obfervatoris oculi, itaque alter 
admoveatur tubi aperturz , alter autem 
foraminulo gp, quod inefttrabeculz, Tum 
vero, quod oculus tubo admo:us videt Obje- 
étum, alterin tabulam a^ cdrefert, idque eara 
ob caufam , quod a teneris aíÍvevimus axes 
oculorum ita dirigere, ut unum Objectum bi- 
nis oculis fimplex videamus. | Offeretur ita- 
que Objectum per tubum vifum, ac fi cabulz 
incumberet , in qua expedita manus illud 
haud difficulter imitabitur eo quidem felicius, 
fi fuftentaculo quodam innixa fit. Hoc Mi- 
crometro commode fatis fitus parvularum 
ftellarum, per tubos faltem confpicuarum, 
defignare licet, quod aliis Micrometris tam 
cito fieri nequit, depingi etiam poffunt maculz 
in planetis apparentes, Saturni annulus, fafcix 
&ftriz Jovis, Martis &c.. Infervit idem an- 
gulisquoque capiendis, ubitamen & diftan- 
tià vitrorum omnium cuminter fe, tum & ab 
oculo, nec non foraminis g & tabulza?c4 

ftudiofe eft fervanda, 

$.2. Ut ergo angulis dimetiendis aptum 
fiat, ftatuendum eft aliquod Objectum ante 
tubum ad fufficientem diftantiam, deinde 
ilius Objecti diftantia ab oculo accurate 
cognofcenda, ficut & iftius Objecti magni- 
tudo, &ex his duabus angulus, fub quo áp- 
paret obje&um.trigonometriceéinveftigandus, 
tum applicandus aiter oculus tubi orificio,alter 
veroforaminulo . & accurate fpatium atotan- 
dum, quod objcétum per tubum vifum ud 
[ tapu* 


| 
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tabulam relatum occupat; hoc fpatium poft. 
modum in quotcunque partes dividendum, 
v.g. in 1000, quz particulz, refpondebunt 
angulo ante invento, ex quibus deinde notis 
artificio fuperius tradito alii anguli poterunt 


| erul, ) í 


. $. ; Vel, quód magisprobo, fpatiumillud, 
in tabulaannotatum; dividatur in tot particu- 
las, quot fcrupula grad. ante fuerint inventa; 
ita enim fingulz particuleMicrometri fingulis 
tefpondebunt fcrupulis, ut nullo plane calcu- 
lo opusfit: Sit e g. angulus inventus 9. minm 


xo fecund. feu $50.fecumd. | Divido proinde fpa 


tium illud tabulzObjectorefpondens in $50, 
Si pofthinc in alia obfervatione inveniani 
V. g. 100. particulas in tabula, concludo am- 
gulum, fub quo Obje&um apparet , effe 
100, fecund, feu 1. min. 40. fecund.— : 

$ 4.Habetinfuper hocMicrometrum adhuc 


alium ufum ad cognofcendum, quoties tele« 


fcopiumquedlibetObjettumaugeat. | Adfpi- 
ciatur videlicet quodcunque ObjeCtum pet 
tubum, & quzratur angulus, fub quo apparet; 


methodo, qualicunque placet; capiatur etiam 


fpatium, quod illud objétctum per tubum 
vifum in tabula Micrometrica occupat; Cá» 
piatur deinde etiam diftantia tabulz a foras 
tnineg, calculo trigonometrico ponendo; $i 


ent diflantia tabnle €9 foraminis g, ad dimidium [pae 
tii, quod Objetium in tabula comprebendit : fic Sinu 


totw ad tangentem alicujus anguli ,cujw duplum eft 
eugulw audw , dividendw per angulum pritno às« 
| & 3 Juiü« 
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fumptum , numerus prodiens iudicabit, quoties Obs 
jeünm per tubum angeatur. | 
S.5.Contraetiam dato angulo, fub quo Ob- 
jettum nudis oculis confpectum apparet, & vi 
tubi augendi Objecta, nota infuper tabulz di- 
ftantiaa foramine g veloculo , licet invenire; 
quantum fpatium Objectumin tabula occupa- 
turum fit.Accipiatur enimanguP vifionis tan- 
tuplo major, quantuploaugetur a tubo , tum 
fiat: Lit finustotus ad Taugentem dimidii bujus anguli 
anti : fic diflantiatabule ab oculo ad dimidium laiitue 
dinis Objedi adtabnlam velati. E. g. fittubus, qui 
centiesaugeat ObieCta, fit datus aliquis an- 
ulus v, g.48. fec, fub quali apparet diameter 
bouis indiftantia media, Per tubum ergo Ju- 
piter apparebit fub angulo centuplo majori fc. 
1, gr. 20. mín. cujus dimidium eft ang. 46. mim, 
Sit diftantiatabulzMicrometricz 2. ped.(qua- 
lis commodiffima videtur) vel24. dig. Igitur 
10000c0o. dant 16561. Tang, ang. 40. min. 
quid dant 24. dig. f: 2222255, cujus duplum 
eft ,22557??, five paulo plus quam dimidium 
uniusdigiti. Orbis proinde Jovis depingetur 
* tabulatantus, quantum Figura XX XJ, mon» 
ftrat. : 


Carur VI. 
OBJECTIONES DILUIT. 


| $. I. 
TIhiltam firmo ftat talo, quod adverfa- 
| N  riotumobje&tionibusnon fitexpofitum, 
nec 
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nec quicquam adeo rationibus & experientiis 
ftabiiri poteft, quin fübinde dubia quzdam 
& objectiones, quz illud fzepius fuübvertere 
' videantur, afferri queant; przcipue vero in- 
ventanova, quo majoris funt mementü, eo 
magis oppugnantur, Soletenim vulgo omne 
novum efTe fufpectum, & ut Lucreins aitüib. IT. 


Nequaquam facilis ves nlla efl, quin ea primum 

Difficilis magis ad credendua con[ict, 
Similem quoque fortunam Micrometra fübire 
coguntur. Licet enim Mathematici magnz 
famz iis nunc utantur, erunt tamen qui non- 
nulla dubia contra Micrometriam afferent, 
- Sed ea omnia, qux opponentur, refpicient 
vel Micrometra ipfa, vel tubos; quibus illa 
applicantur. : | 

S. 2. Primo. igitur in Micrometris tepre« 
hendi poffet, quod linez rectz fumantur pro 
arcubus curvilineis ; non enimreétis lineis , 
fed arcubus determinari angulos, hinc licet 
Micrometrum accurate in partes zquales fit 
divifüm , illistamen non refpondere zquales 
angulos, fed operatione fecundum regulam 
proportionum inftituta, majori exiftente 
ilius apertura, angulos jufto majores pro- 
dire, quod Fig. XXXII, facile oftendi poteft, 
Sint enim P c, cd partes Micrometri xquales; 
quod fi jam. inferre liceret, ut bc ad 54 feu 
I.ad 2. : ficangulus bac ad ang. ^ad, ita ut 
angulus/ac fit zqualisangulo cad , tum uti- 
que falvares effet, Veruntamen licet portio« 
t | cx ! nes 
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nesbc &cd fint equales, non tamen exinde 
fequitur, ang'los fubtenfos Pac & c ad quo- 
que zqualeseífe ; angulus nimirum bac ma» 
jer eft angulo cad, quod fic demonftratur, 
Producatur a? usqueine itaut ze xquetur a, 
junganturquoque puncta e & d linea re&ta: 
ficpropter fimilitudinem triangulorum ^ac, 
bed linexac&ed eruntparallelz per 1.2. El. 
Eritigiturangulusaed qualis angulo b acper 
I. 29. Ecl. angulus vero ade zquatur angulq 
cad peridem I. 29. Ecl. quodergode angulis 
&£ d. & ad e dcmonftratur, 1dem quoque dici 
poteft de angulis b ac & cad. [am vero in 
triangulo 2ed latus ae zquatur ab. Latus 
vero ad majus eft linea ^a, quia in trian- 
gulo re&t. abd fübtendit angulum rectum 
. per L 1g. Ecl. Quia igitur ba — ae, in 
triangulo 22e latus o2 majus fubtendit an- 
£ulum 2 ed majorem angulo a4e, qui fub- 
tenditur alatere minori aeper I. 18, Estcl. Pro- 
inde quoque ATE bac —— aed majorerit 

angulocad — ade. Q.E.D. 

$. 3. Veruntamen hzc objeéctio tum demum 
locum habebit, quando anguli fuerint ma- 
jores, v. g. aliquot graduum; fed anguli, 
quos Micrometris metiri folemus , gr. t. : 
vel plane non, vel non multum excedunt, 
Arcus vero , quibus metimur angulos mino- 
res a o, usque ad gr. r. fenfibiliter non dif- 
ferunt a lineisre£tis, quod patet facile infpi- 
 ciendotabulas Sinuum & Tangentium. Nul- 
linop cognitum,finus angulorum femper mi. 
nores 
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| nores effe Tangentibus eorundem, arcus vero: 
. refpondentes femper intermedio loco fe ha- 
. bere, h. e. femper quidem Sinibus effe majo- 
res, Tangentibus autem minores. Jam vero 
pofitoradio partium *0000000.anguli 1,7:/2.Si- 
nusreperiturin tabulis2909. 'Tangensquoq; 
hujus angulitotidem eft particularum, igitur 
quoquearcus,quippe intermedius,poterit nec 
major nec minoreíle. Porro angultgr, 1. Si- 
nus eft 174524. Tangenspaulo major 1745 $1. 
"arcus refpondens , talium particularum 
174533. Nam füppofita diametro circuli 
cum/eta& Ludolpho aCeuieu partium 10000000, 
erit peripheria circuli 31415926 — , & pofita: 
femidiametro part. 10000200. erit peripheria 
62851853. quà divifa per 360. prodibunt 
174533. particulz competentes arcui gr. r. 
Quis 1gitur non videt quantulum fit difcri- * 
men interSinum , Arcum & Tangentem gr.1? 
Si vero radius ftatuatur 100000. Sinus, Ar- 
cus & Tangens erunt zquales , partium vide- 
licet1745.. Eruntigitur Sinus vel Tangentes 
$jus modiangulorum parvulorum quam proc- 
xime angulis, quos fübtendunt, proportio- 
nales, &tanto magis, quanto minores funt 
anguli | 
$. 4. Si tamen quis minutias confectari ac 
errores. quoque hos infenfibiles evitare 
velit , is fequenti modo procedat. Reduca- 
tur diftantia Micrometri a lente objeétiva in 
tales partes , in quales Micrometrum divi- 
fum eft; e.g. fi diftantia Micrometri & lent's 
» | ES  ob- 
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obje&ivz fit ro. ped. f. roo, pollicum, apertura 
Mucrom. t, pollicis, cui refpondeant v.g. 2000: 
part. fiat ut r. poll.ad 2000. part. fic rco, poll, 
ad 200000. Inventa diftantia hacin particulis 
Micrometzi; cuicunq; aliiaperturz Microme-. 
tri competens angulus inveniri poteft exactif- 
fime, fi fiac; LIt diftantia lentis objedtivze 
& Micrometri , ad dimidium particula- 
rum Micrometri : fic Sinustotusad Tan- 
gentem dimidiianguli quzfiti, Hoc arufi- 
cio- adhibito Micrometra etiam accommodari 
poffunt tubis brevioribus ad angulos etiam 
majores menfurandos, & quidem fine ulloer- 
rote metuendo.Nam fi diftantia lentisobject, 
& Microm, fit trium pedum, apertura Micro- 
metri 45 pedis, ea comprehendet r, gr. £4. 
min. fi vitrum oculare tam amplum fit, ut 
"pollicem unüm complectatur, qualia vitra 
haud difficulter haberipoffunt. — 


$. 4. Opinor primz objeCtioni fatisfa- 
€tum effe ; videamus nuncaliam , quzfor- 
mari poffet contra fabricam Micrometrorum 
eorum, quorum partes principales funt coch- 
lex, Dicent enim adverf(arii , talibus divifio- 
nibus fidere nimis lubricum effe ; fupponi 
enim, fpirarum diftantias ubiq; exacte xqua- 
les efTe,qualis tamen «xpí&erz fperari non pof- 
fit. Sed refpondeo hoc ipfum levi artificio 
inspetrari poffe , modo mediocris faltem cura 
adhibeatur. — Inftrumentum enim cxcifo- 

rium ; quo cochlex formantur, cylindro , : 
qui 
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qui circumgyrandoadig:tur , non alias fpiras 
incidere. poteft, quam tales, quales 1pfum 
habet, quz fpirz , iicet primo non fint fatis 
equales, crebriori tamen. circumgyratione. 
corriguntur. Nullus igitur ex hoc metuen- 
dus eriterror, modo ez cautelz, quz fupra 
propofitz funt , obferventur. i à 
$. 6. Tertio objici poffet; quod, licet divi- 
fiones omnes micrometricz fint fummé ex- 
aCtiz fieri tamen poffit, ut diftantia quzdam 
menfuranda falfo minor inveniatur quam re 
veta eft, fi nempe diftantia menfuranda ob- 
liquos cum pinnulis aut pilis Micrometri an- 
gulos conftituat , ut fie, g. diftantiaquzdam. 
duarum ftellarum a & ? Fig. XXXIILfitinve- 
nienda. Nam licet utraque ftella ftringatur 
pianulis , non tamen vera diftantia a 0 fed 
minor c^ invenietur , ac fic error haud par- 
vus committetur. Sed repono, hunc etro« 
rem evitari non difficulter füperaddito in Mi- 
crometro Heveliano pilo iilo, pinnis perpen- 
diculari , transverfo , defignante diftantiam 
veram pinnularum, in meo autem , obfervata 
ipfa cochlea, quz vicem perpendiculi gerit. 
|. &. 7. Sed pergo ad alias obje£tiones, qux 
forfitan majoris momenti videbuntur ; qui- 
dam enim , quarto , culpa vitrorum an- 
gulos accurate menfürari non poffe, di- 
cent ; vitra -Objectiva , quo majora , eo 
"difficilius expoliri, hinc fzpius ineffe fo- 
'veas ; nec non figuram debitam depravari; 
item ratione materiz, non omnes partes vi- - 
| Et tri 
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trieodem modo refringere lumen, ineffe in- 
terdum grana, bullulas, venas, quz omnia 
fcopo noítro poffint impedimentoeffe, Sed 
fciendum, quod fi recenfitavitiain vitris ob- 
je&tivis fint extantiora, tunc vel plane nul- 
lam, velfaltim confufam imaginem exhiberi, 
in utroque autem cafu ejus farinz lentem 
tubo prorfus ineptam effe. Rejiciendi igitur 
fünt tubi, per quos difci planetarum non bene 
terminati, fed quafi per circumfufam nebu- 
lam apparent. Quando vero vitia lentis ob- 
je&tivz non enormia nec nimis multa fue- 
rint, eanoa multum nocebunt imagini ; po- 
teft enim fieri, ut radii vitiofe refrach inim4« 
ginem non incidant, fed ad tubi latus abeant; 
interim tamen przftantiffima vitra,quz haberi 

ffunt pro tubis conficiendiseligantur. Nam 
quo diftinétior & perfectior eft imago, eo ac- 
curatior quoque futura iftius eft dimenfio, 

S. 7. Sed inftet aliquis quinto dicatque, 
multas difficultates Micrometriz oriri ex len- 
tibus ocularibus; namque lentes concavas 
Micrometra plane non admittere , fi vero 
convexis utamur, & quidem debilioribus , 
Obje&a non multum augeri , etiamfi tubus 
fatis fit longus, &fic errores committi, quo- 
niam quz parva fünt , difficilius menfurari 
queant; fed fi fortiora vitra obje&tiva ufur- 
pau magis quidem augeri Objecta, fed 
i minora fint, parvum fpatium illis compre- 
hendi: quod fi vero ampliora & craffioraex- 
iftant eadem, multa quidem Objecta rid 

viac- 
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viderifed diftra&ta & difformata. Hzcenim 
eft natura lentium valdeconvexarum , utquz 
per medium 1ilarum videntur, minus aucta 
appareant, quam ea, quz prope limbum 
fpe&tantur, unde non poteft non diffor- 
mari Objectum , quodis facile deprehendet, 
qui literas per talem lentem moltum conve- 
xamintuebitur. idem quoque eveniet, fitale 
virum convexum intra tubum collocetur. 
Licet enim ea, quz per medium vitri fpectan- 
tur, qualitercunque figuram fuam debitam re- 
tineant, reliqua tamen,quz in partibus lentis 
a centro remotis videntur ,quo propiora funt 
limbo,eo magis difturbantur. Objiciet igi- 
tur adverfarius, nil certi per Micrometra inte 
applicata, licet cxteroquin exactiffima fint, 
concludipoffe. Hzc fane obiectio prima fron- 
te totum Micrometrie fundamentum füb- 
ruere videtur, Quod quidem concernit Mi- 
crometrum illud novum extra tubum adhi- 
bendum capite 4. propofitum, fateorin hoc 
tranfire etiam vitia a lente ocular! oriunda, 
quia in tabula Micrometrica ObjeCta ita de- 
fignantur, ut per utramque lentem reprzfen- 
tantur, & hanc ob caufam Micrometra talia 
reliquis funt inferiora; licet tamen quodam 
iacds etiam evitare hofce errores , fi exiguos 
faltim angulos e, g. non majores Io. ptinut. 
lis metiamur, & tubos ita ftatuamus, ut ob- 
jecta per medium lentis ocularis videantur, 
& illa majoribus tubis fpülummodo adhibea. 
mus, quilentes oculares pofcunt non valde 
| con- 
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convexas, imoporro filoco unius lentis ocu« 
laris utrinque convexa, adhibeantur duz pla« 
no-convexz, iia jungendz , ut in medio. fu- 
perficier convexz. fe tangant, lta enim zx- 
qualiter augebuntur Objecta, — Hoc inven- 
tum debemus £Enflacbio Divino , de quo videri 
poteft Honorat. Fabri in $9nopfi Opt. Quod au- 
tem attinet Micrometra, quz intratubos adhi- 
bentur , falva res eft ; eorum enim longe di- 
verfa eft ratio, Namifta applicantur imme- 
diate imagini, quza vitro objectivo per refra- 
€tionem formatur,quz fi bona eft & diftintta, 
fingulas illius partes Micrometri pinnulis aut 
pilis, non aliter ac imaginem in charta de- 
pictam circino, dimetimur. Si nunc füper- 
addaturlens ocularis convexa, hzc imaginem 
augebit fimul & Micrometrum eodem modo. 
Licetigitur vitrum oculare difformet imagi- 
nem, nullus tamen hinc error proveniet, 
cumMicrometrum eodem modo difformetur. 
Hinc nec neceffarium eft, ut Objectum in 
medio tubi adfpiciatur vel pinnulz Micro- 
metri zqualiter abaxe telefcopii diftent, quo- 
niam nimirum anguli, quos imago fubten- 
dit, zquales fünt illis, quos ipfum Objectum 
vifibile fubtendit, ut füpra Propofit. 4. Cap. I. 
demonfítratum eft. Sive igitur. Objecta 
prope axem , five paulum inde remota me- 
tiamur, perinde eft. Sic ergo &huic dubio, 
quod maximi momenti efTe videbatur, ex affe 
fatsfaCtum effe credo, 


CaruT 


$93 Co )88 77 

-;o Carur. VII. : | 

IMPEDIMENTA KE- 
MOVENTUR. 


: dro omui 

(^ Uperfunt quzdam impediment& , quz 
S Micrometriam difficilem reddunt, qui- 
^ bus proinde remedia funt invenienda, 
Ac primo quidemcertum eft, vitra objetiva, 
quo majorem imaginem exhibent, tanto a- 
ptioraeffe Micrometriz. Sed ejusmodi vitra 
longos quog; tubos & multum apparatum re- 
uirunt , unde tamen valde intractabiles eva- 
dunt. Cogitatum eft dudum de remediis, 
Hugpenins in AG, Ernd, Lipf.anuo. 1684, pag. 363. 
feq. propofuit modum telefcopia tubi moli« 
mine liberandi. 4n iisdem z4dis amo 1707. 
pag. 419. coumemoratur , Dn. Campani , qui 
ob injignem lentes telefcopicas exaiffimé elaborandi 
artem jam ab auno. 1664. famam maximam confe- 
cutus eff , offrmare, fe movnm reperifje artificium 
idem preftandi, fed diverf(um ab illo, tam facile ac 
| fimplex, nt «na perfona omnem apparatum buc ve« 
quijitum de loco in locnm commode transferre queat, 
anmtacunqwe fib lentiwm lonpiludo. — 4f infigne 
o: inventmm non publicatmrms ej? , mifi foluta a 
Principe quodam certa pecunie fwu;a. Sed cum 
de arcano ifto nondum conftet, licebit miht 
ptoferre, quz circa hanc rem haudita pridem 
commen'us fum, — Nota fant in vulgus 
etiam Polemoícopia, five telefcopia retorta 
" vel 
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velangulofa, qux przter lentes recipiunt 
quoque fpecula plana, ut fic radii non modo 
refringantur,fed & refleCtantur. Specula quoq; 
platia àd tubos alioquin longos , multo bre- 
viores reddendos, ufui effe poterunt , & qui« 
dem fi duo fpecula plana nitda & probela* 
vigata adhibeantur, horum beneficio tubus 
fubtriplus longitudine efficietut.. Cognofca- 
tur primo diftantiafoci lentis objeCtivz, hujus 
ergocapiatur tertiapars,ac ea longitudine con- 
ftruatur tubus, eo modo, quem Fig. XXXIV. 
defignat. Sit in a apertura altera tubi ; 
quz Obje&tis obvertitur, munitalente obje- 
&tiva ; in P collocetur fpeculum planum, pa- 
rumper inclinatum ita, ut radii illapfi ab 
hoc fpeculo refle&antur ad fpeculum c, quod 
priori fpeculo parallelum efe debet, ut radii 
illapfi refle&antur ad lentem | ocularém 4, 
indeque porro ad oculum in e, ere quoque e« 
rit, fi tubus duobus diaphragmatbus di- 
ftingvaturfg , bi, neradii confundantur; il- 
la tamen hujusmodi fint longitudinis, ne ras 
diorum tranfitus a fpeculo P ad fpéculum c 
prepediatur, —Specula non modo perfecte 
expolita,fed & exaCtiffime plana funto ; Si 
enim Izvitas defecerit, imago obfcurabitut, 
fi planities haud exacta fuerit, diftra&ta & 
confufa vel. nulia erit imago. - Specula quo- 
que chalybea utiliora erunt vitreis, quoniam 
hzc geminam ut plurimuin imaginem , illa 
veto fimplicern exhibent. Hioc igitur artifi- 
cio tubus. v. g. 60, pedum reddetur faltim 26. 
pedum 
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pedum , qualis longitudo obfervatori nullo 
modo obeile poteft. 

S. z. Impedimento quoque eft motus fy- 
derum ( five verus five apparens faltim fit.) 
Terreitria quidem Objecta expedite licet Mi- 
crometris metiri, utpote immobilia ; fed alia 
tatio eft cceleftium. |. .Objecta enim ifta; quo- 
rum diftantia invenienda eft, motu illo ab O- 
riente in Occidentem abripiuntur. & fubdu- 
cuntur citiusquam fieri poteftillarum dimen- 
fio ope Micrometri, Remedium hujus in- 
commodi peti debet afulcimentis. Licet vero 
. mel inftituti non fit machinas defcribere pro 
erigendis, dirigendis ac gubernandis tubis, 
nonpoílum tamen , quin mentionem faciam 
fulci, quodnoftro fcopo haudalienum mihi 
videtur, Fig. XXXV. ab eft brachium ligne- 
um utrinque articulatum & intra axesa & b 
mobile: prope hujus extremitates funt duo 
retinacula, intra quorum foramina libere 
circumg ratur cochlea gh cum matrice & cui 
tubus incumbit atque affigitur, Circumgy: — 
rata ergo cochlea ope manubriilpromovetur 

quoq; matrix cum innitente tubo,47 eft fulci- 

mentum,quod fuftinetur partem inferiori cre« 
nis 5, 2. 2, trabeculx boo, ut hujus beneficio 
brachium, 45 cum cochlea, 95, elevari vel 
Geprimi pofiit, & tubus circumgyratione 
cochlez 75 eadem vià procedat, qua move. 
turOb5jeCtum. Ere quoque etit, fi trabecu- 
laboo, adeoque totum triangulum amb ,in- 
tta columnam excavatam s5 mobile opecu- 

| E jus- 
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jusdam cochlez pp attolli & demitti pro xe 
nataqueat, Denique adhuc reftat pes fulcri, 
qui crucem referre poteft ; huic fübdere 
licet quoque quatuor rotulas, ut fine mole- 
ftia totum fulcrum deloco in locum promos: 
veriqueat, | | 

Carur VIII. 
MICROMETRUM  SYDE. 
UM OBSERVATIONI SO- 


LUMMODO . DICATUM 
PROPONIT, 


S T. | 

(^ Uperaddimus hic Micrometrum quoddam 

obfervationibus aftronomicis unice in- 

ferviens. Micrometrumi hoc iftud habet 
fibi peculiare, quod, cum motus fyderum ha-- 
étenus defcriptis Micrometris impedimento 
fit, huic motusita neceffarius fit, ut fine eo, 
. nihil omnino przíftet. — Conftru&io facilli-- 
ma & fimplicifima eft. Nullis hic opus: 
cochleis , indicibus 'aut alio apparatu: con- 
ftat enim tantummodo filisaut pilis ad angu- 
los re&tos & femirettos feu 45. gr. fe interfe- 
cantibus, intra annulum quendam firmatis , 
nefitum mutent. — — 

S. 2, Fig. XXXVI. tale Micrometrum re- 
fert : fb o cb dea eft annulus vel ligneus vel 
metallicus, tantz magnitudinis, quanta tubo 
congruit : ab, bc,c d, da funt quatuor fila; 
quz ita difpofita füntintra annulum, ut y 

rà. 
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dtatum-efforment, Porro ac, bd fünt duo 
fila etiam ad angulos rectos fe interfecantia 
& quadrati diagonales conftituentia; denis 
que adfunt duo alia fila fh , e p, qux fe interfe- 
cando quadratum a c4 in quatuor quadrata 
minora xqualia dividunt; itaque tota cir- 
cumferencia circuli per quatuor fila f^, 54, 
ge»ca dividiturin 8, partes, ut 1deo finguli 
arcus interceptifint 45. 9». Annulus hicuna.- 
cum filis collocandus eit, uti alia Microme- 
tra, infococommuni lentis utriusque? non 
tamen hic requiritur , ut diftantia a lente ob- 
Je&iva adeo ftricté fervetur, fufficit, fi fila 
per ocularevitrum diftintéte appareant. — His 
fattis tubus imponendus fulcris , ita fibres 
fa&tis, ut in quamcunque libet, plagam di- 
rigi, &in quolibet fitu ita firmari poffit, ut 
ne minimum quidem vacillet, Sic prrzpa- 
fatus tubus aptus exiftit ad indaganda: dif- 
ferentias Afcenfionum reCtarum atque decli. 
nationum, fi infuper ad manus fit horome- 
trum accuratum, fcrupula temporis minora 
demonftrans. Eiorologia pendulis inftru- 
&ta huic fcopo accommoda przcipue funt, 
quz& minuta prima & fecunda non indici- 
bos folum, fed & pofteriora illa etiam ofcil. 
lationibus penduli defignant, Deinceps au«- 
tem tubulus ille, cui annulus hic ineft, ita 
circumducendus, ut ftella aliqua fecundum 
longitudinem cujuscunque fii decurrat, 
óbfervato fedulotémpore , quoftella ad cen- 
trum annuli i pervenit, — fi meos 
) | el- 
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ftellam juxta tractum fili e g progregi, ob« 
ferventur alia temporis momenta , quibus 
aliz ftelle ad fila obliqua ac vel 45 appel- 
lunt, nec non , quum ezdem ftellz deve- 
niunt ad filum erectum fh, quod circulum 
horarium refert, quemadmodum filum eg 
iEquatorem vel ejus parallelos reprzfentat. 
Steliz, quz eodem temporis puncto ad fi 
lum erectum fh perveniunt, earum nulla 
eft differentia Afcenfionis, quz vero ftellz 
immoto manente tubo fucceffive filum trans- 
verfum eg radunt , candem habent Decli- 
natiohem,. |. | | 

$. 3. Differentia vero Afcenfienis , fi qua 
fit, ea deducenda eft ex differentia tempo- 
rum , quibus diver(zftellz ad filum ere£tum 
f^ perveniunt, differentia autem Declinatio- 
niseruenda eft ex intervallo temporis , quod 
ftella aliqua infumit, dum a filo quodam ob- 
liquo ac vel hd ad re&tum fh , vel contra 
procedit, Fingamus e.g. ftellam aliquam pro- 
gredi fecundum lineam «x, dum alia quz- 
piam progreditur fecundum filum transver- 
fum e9: dico ftellam decurrentem juxta li- 
neam «x eodem tempore ex x in « perveni- 
re, quo ex Z in x perveniffer , quod fpatium 
ix refert differentiam declinationis, cum linea 
ix zquetur «x, — Eft enim triangulum zki 
rectangulum & ifofceles fimul, quoniam eft 
dimidium quadrati a mik, & idcirco ak — 
ik, Eft jam ax parallela linez ak. per hypo- 
thefin ;. igiturintriang. kai ang. kai equali 


| 4$ (o)8€ $8; 
eftang.«ai in triang. «a i, & ang. rectus ak j, 
—31ang.axíper I. 29.Eucl fed angulus a ikutri- 
tri; angulocommunis eft ; igitur zquiangula 
funt duo ifta triangula & latera habent pro- 
portionalia perZ1. 4. Ecl, Proinde ut ak ad 
ki; fic «x ad «i; at veto ak zquatur ki; 
ergo & «x zqualis«i, Q.E.D. PRIM 
$. 4. Sedut ex datis iltis temporum diffe- 
rentiis , differentia Afcenfionis rectz & decli- 
nationis, diftantiz apparentes ftellarum, 
diametrique apparentes fyderum  deducan- 
tur, paulo major attentio adhibenda ; plu- 
fa enim hic concurrunt, quz omnia haud 
levisfuntmomenti, dh iactu E 
|. S. $. Ac primoquidem refpicienda eft men- 
fura, qua utimur in metiendo tempore. Li« 
cet enim tempusunum fit idemque, qua totus 
patet mundus; menfura tamen ejus poteft 
eife diverfiffima: nulla tamen commodior 
& certior videtur ratio diftinguendi & me 
tiendi temporis efe, quam per motum fy- 
derum five apparentem five verum. Nulla 
enimhumano ingenio poteft excogitari ma- 
. china adeo Mr d & ftabilis, quz perinde 
ut fydera motu, vices temrorum defignet; 
ac fi vel maxime parari poffet, fa'tem uni, 
aut paucis , non vero omnibus inferviret, 
Nullius vero fyderis motus tam aptus huic 
fcopo terricolis, quam motus folis apparens, 
qui quidem licet potius terrz quam foli ad- 
fcribendus fit, ingamustamen do£irinz gra- 
tia, (olem perenni motucieri, eoque duplici, 
Vds Fa | A. motu 
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motu videlicet proprio feu annuo, quoto- 
tam eclipticam peragrat , qui motus fit ex oc- 
cidente in orientemj; atque una talis revo 
lutionis periodus nobis eft ?nnusfolaris, Se- 
cundus motushoc multo velocior eft & con» 
trarius, ex oriente in occidentem , qui mo- 
tus primus vocatur, quo omnia fydera cire 
cumrotari arbitramur, Hic etiam. motus 
terre competit, ac vocatur motus vertigtnis 
terrz, vel circa centrum ; eo motu diem 
metimur, acfpatium hoc in 24. partes zqua- 
les dividimus, quas fingulas horas appella- 
mus. Initium hujus capimus a Meridiano, 
ibique etiam finimus. Quando igitur nobis 
fol apparet in Meridiano,; diem finimus, & 
novuminchoamus. . -. 

S. 6. Sed obfervandum probe, quod licet 
JEquatoris terreftris grad, 36o. uni circum» 
volutioni folis, feu. uni d:ei refpondeant, 
plures tamen gradus /Equatoris coeleftis, 
quam 560. Meridianum fpatio tali diurno 
tranfire, quoniam nempe, dum fol in occi- 
dentem cum czteris fyderibus circumvolvi 
videtur, paulatim quoque contraria via in 
Orientem S. S.S. apparenter prorepit. Hinc 
retardatur imaginarius motus folis in Occi- 
dentem, tanto quidem magis, quanto cele- 
rior eft motus folis S, S.S. in Orientem, 
Stellz igitur fixe (quibus motus proprius in 
Orientem tantillo temporis fere nul'us im- 
patari poteft) citius perveniunt quotidie ad 
Meridianum , ac unam M 

' | abiol- 
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abfoclvunt, nempe 223. bor. 6. min. 3. fec. 27, 
tert, diei folaris, quod fpatium temporis poteft 
dici dies fydereus. Hic revera nullus alius 
eít, quam ipfius terrz circa proprium cen- 
trum, relatus ad punctum quoddam in coelo 
immobile, &ftatuitur a plerisque uniformis 

& zxquabilis five terre in. perihelio, five in 
apheliofit:; Siproinde horologium quoddam 
ad huncmotum difponeretur, ut ditto tem- 
porecertum aliquem numerum ofcillationum 
perficeret, eodem in menfurandis differen- 
tiis Afcenfionum rect. ftellarum fixarum, & 
planetarum , quorum motus proprius tar« 
dior eft, uti poffemus, Sed plures difficul- 
tatesin hoc perficiendo fe offerunt, quarum 
przxcipua hzc eft, quod una eademque ftella 

. fixa totiusanni decurfu in Meridíano non fa« 
cile queat obfervari , nifi fortaffe id obüinea- 
turtelefcopio, ita in linea Meridiana difpo- 
fito , & in fitu fuo firmato, ut etiam inter- 
diu in Meridiano conftituta videri queat. 
Hzcresfanenec noftro folum inftituto, fed 
& praterea ad exaCtius perveftigandum mo- 

tum folis, zquationem temporis & fimilia, 
e(fet utiliffima. Interim tamen deficientibus 

talibus horometris , utitur horologiis ad fo- 

lem difpofidüs. Á 

S. 7. Apparet ergo ex haCtenus di&is, fi 
metiri diametrum transverfam folis in. /Equa- 
toreexiftentis, mens fit, tempus , quod fol 
infumit in percurrendo circulo horario, con- 
vertendum effe in partes /Equatoris , ope 

| F3 Ta- 
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Tabulal, ubi 24. horis refpondent 36o.gt, Ma* 
nifeftum quoque eft, quod fi invenienda fit 
diftantia duarum ftellarum, quarum utraque 


TABULA I. 
Converfionis temporis in partes 
3 . JEquatoris. 


Hor. | Grad. || Minut, || Grad,! | Mint, 
Secund, || Mintit. | Se-nnd., 
Jert, | Secund, | dert. 


I I$ Y o 15 
2 39 * Óó. 3o 
3 4$ Oo 
4 | i ; I " 
f 73 $ I If 
& 9o 6 1 jo 
7 Io$ 7 I 4$ 
8 I20 Q 2 Q 
9 13j | 9 2 I$ 
Io I50O IO 2 30 
20 300 20 $ e, 
24 360 jo 7 jo 
40 Io o 
fo 12 jo 
60 15.1 o 


eftin /Equatore vel non multum ab illo di- 
ftat, vel fi inveft'ganda diameter planetz 
paulo taid'oris in JEquatoreexiftentis vcl non 
longe inde diftantis, tempus Micromtetro 
inventum mutandum effe in partes JEquato- 

ris 


(e Nu 
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ris juxta Tabulam II. ubi horz 24.te'pondent 

360. Grad. yo. Minut, 8. Secund, — Si differentia 

Afcenfionis rectz vel Declinationis quaratur, 

. tempus in gradus & fcrupula gr. converten- 
dumeftpereandem Tab.I, — | 


TABULA IL 


 Converfionistemporisin partes 


4Equatotis. : 
Hor.|Grad,| Min;lSec.| | Min,* Gr. |. 1.| IT.!7IE, 
; | E Sec. | Min.| 11, | HT. | IF; 
Tert. | Sec. MIL|IF, |F. 
1| 151 2 ]|28|| 1| o jtf 22 
2| 30] 4156]| 2] o13o01|4 
2] 4$, 7,24 j O 45,7 
4! 60| 91521] 4| 1]|91|9 
$] 75$| 12 | 19 5 1 [1$ 112 
6| 9o] 14 |47|]| 6 I [3o | 14 
7119$]| !7 | 1j 7 I |45 117 
8,120] 19 | 43 81 21ol!9 
9|135 122 |j 1I 9 2 |I1$ |22 
10, 150| 24 1391|| 10| 2 [30124! 
20] 3001| 49 | 17 || 20 f$lol49 
(14|360|59 | 841| 30| 7 GT [1H 
40 ia 1 [38 |40 


jo! I2 !:321 3 !20 

| ;4 | Il óo lig 1 2le8] o 
6. 8. Si diftantia ftellarum extra JEquato- - 
fem quzritur , alia infuper correctio adhiben- 
da. Rapidiffimus enim eft motus fydetum 
€ommunis fub/Equatore & tardior magis; quo 
E | F4 pro- 
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propiora funt polis, adeo ut fub polo plane 
motuscelfet, id quod ex fphzricis unicuique 
fats notum efTe debet. 

S. 9. Igitur zqualia fpatia inzqualiter. di- 
ftant:a ab /Equatore inzqualibus temporibus 
circulos horarios percurrunt, ac id fpatium, 
quod magis diftat ab Zquatore, longiori 
quoque tempore opus habet. Sic e, g. fol 
extra /Equatorem plus temporis infumit in 
percurrendo circulo horario, quam cum eft 
inJEquato:e vel prope hunc. Si quis ergo 
finecorreCtione veliet tempus annotatum in 

raduum minuta convertere, is fane erraret, 
acplura fcrupula, quam decet, eliceret. 

S. to. Correctioautem ifta fequenti modo 
inftituenda eft. Si produobus pun&ts incaloe 
datis vel affumptis diftantia apparens, fivear- 
cus interceptusin gradibus &fcrup. gr. quzri- 
tur, tum alteriuspunctideclinatio feu diftan- 
tia ab /Equatore nota effe debet. Sitjamin Fi- 
gi.raXXXViLIinea BD axisfphzrz, &pun- 
€ta B. D. duo poli, circa quos fphzra volvi 
concip'atur : Sit porro A, centrum & CE, 
diameter circuli maximi, qui referat /Equa- 
torem; CA femidiameter & fimul Sinus to- 
tus, zquals AF. Deinde fic F G Diameter 
circuli minoris, paraileli /JEquatori, hujus & 
peripheriz portio quzdam certo temporis in- 
tcrvallotranfeat circaülum horarium EBCD, 
Quzritur tempus, quo zqualis portio peri- 
pheriz. in /Eqnatore tranfitura fit Circulum 
horarum E BCD ? Hocipfum ut inxeniarat. 

at; 
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fat: Le Sinus totus AC vel AF, ad 
Sinum complementi Anguli Declina- 
tionis date CAF, five ad Sinum HF, 
Anguli BAF : Sic reciproce tempus, 
quo portio quzdam peripherie minoris 
circuli (cujas Diameter eft HF ) tranfit. 
circulum horarum, ad tempus , quo 
aequale fpatium peripherie in ZEquato- 
re circulum horarium tranfiiffet. Hoc 
tempus ita inventum per Tabulas fupra 
datas convertatur in gradus & fcrupula 
graduum , ac fic habebitur Diftantia 
pundorum quafita. ^ Hanc vero corre- 
&tionem accuratam effe & genuinam , ita 
probo. Circulus minor, cujus diameter eft 
F G transferatur five projiciatur in planum 
4&quatoris, ac intelligatur huic quafi affixus, 
eodemque motu cum JEquatore circum» 

S. rr. Igitur in Fig. XXXVIII. fint duo cir- 
culi concentrici, quorum major C D H refe- 
yat Equatorem, & minor BEK referat mi- 
norem parallelum, in cujus peripheria tem- 
pusobfervatumfuit, Statuamus jam, circu- 
jum majorem CD H , & cum hoc minorem 
affixum circa centrum conmune 4 eodem 
motu gyrar!, Sit jam femidiameter/Equatoris 
AC—/b,&femidiameter circuli paralleli 4B—za, 
Porr» fit notum tempus, quo in ambitu mi- 
noris circuli punctum rai: affumptum, 

i d ut 
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ut B pervenitad £, quod tempus dicamus f. 
Denique portio peripherix B E. ftatuatur z- 
qualis portioni peripheriz CG; utramque er- 
go-appellabimus 4, Quoniam vero fimiles: 
portiones peripheriarum circulorum concen- 
tricorum fe habent ut radii , fiat vt Radius: 
AB — a, ad Radium AC — b : fic portio 
peripheriz B E — d, ad portionem periphe-: 
rx CD- bi Ex hypothefi autem ,: quo 

| 4 


tempore punctum J pervenit ad E,eodem 
tempore quoque punctum C pervenit ad D, 
igitur quoque tempus, quo percurritur fpa- 
tium CD poteft appellari .. Sunt deinde 
fpaia CG & CD, temporibus, quibus per- 
curruntur, proportionalia , quia motus funt 
&quales; ergo utfpatium CD — 54, adtem- 


a 

pus, quo percurritur t ; fic fpatium CG 

— d ad tempus, quo percurritur CG, 

quod invenitur — 4£a, vel dividendo per 4 
db ) 


Numeratorem & Denominatorem , prodibit 
ta, Hoceft, ut radius 4C — b, ad radium 
b 


AB-—a: fic tempust, quo percurritur BF, 
ad tempus, quo percurritur fpatium CG in /E- 
quatore, xquale fpatio BE. Sunt igitur Tem- 
porareciproce utradii, Q. E. D. 

S. 12. Utigitur omniserrorevitetur, paulo 
fpecialius de fingulis arendum : Si primo 
fo!is diameter beneficio hujus Micrometri fit 
vefüganda, procurandum eft, ut folis i 

us 
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bus vel infimus vel fupremus decurrat fe- 
cundum filum transverfüm vcl inferius vel 
fuperius, vel fi in fole appareat macula, tu- 
bus cum Micrometro ita collocandus eft, ut 
macu/a juxta filum transverfüm decurrat, ac 
tum obfervetur, quo tempore fous diameter 
per filum erectum five perpendiculare tranf- 
€at: $i jam fol fit in /Equatore, tempus ob- 
fervatum fimpliciter convertatur in fcrupula 
graduum per tabulam priorem, ubi 24. horz 
refpondent 360. gradibus, Si fol fit extra 
JEquatorem , inquiratur ejusdem declinatio, 
& fiat: Ut Sims totus ad Sinum Complementi an- 
guli declinationis : fic tempus obfervatum ad. tem- 
pus fnb 4Equotore, quod fimiliter per Tabulatn pria» 
tem convertendum eft in fcrupula gradum. 
- -$. 13. Si porrodiftantia duarumftellarum, 
quz ambz funt in /£quatore , indaganda fit, 
tunc fpatium temporis obfervatum inter eae 
tum tranfirum vertaturin gradus & fcrupula 
gradum JEquatoris per pofteriorem tabulam; 
ubi 24 horz refpondent 5360. grad, 59. min. 8. 
fecund, 5; : | 

|. S. 14. Si ftelleiftz conftitutz fint extra /£« 
quatorem, hoc eft vel in hemifphzrio bore- 
ai vel auftrali, tum inftituatur prius corre- 
&tio temporis per regulam modo traditam, fi 
quzdam. przterea differentia declinationis 
obfervetur, hujus quoque tempus per ean. 
dem regulam debet corrigi; ac tum demum 
tempora fic correcta.convertantur in gradus 
& fcrupula graduum per Tabulam potterio- 
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rem, ut acquiratur diftantia ftellarum fi- 
cut & differentia Declinationis, fiqua adfit, 
Quando igitur unius ftellz, & earum, quz 
per tubum immotum apparent , locus in 
celo Botus eft, tum quoque & reliquarum 
loca per calculum trigonometricum invefti- 
gari poterunt, 
$. 1$. Licet etiam hoc artificio invenire 
 quandoq; diametrum lunz, fcilicet eo in cafu, 
quando totus orbis hujus fyderis videri po- 
teft, quod accidit. in plenilunio , dum ex 
omni parte fulget radiis folaribus illuminata, 
& tum, quando non procul abeft a o (9 
paulo ante & poft Novilunium in parte foli 
obverfa illuftratur folari lumine, in alteraau- 
tem lumine fecundario, a tellure in lunam 
reflexo, Sed quoniam Lunz motus ex Ori« 
ente in Occidentem tardior eft, quam omni- 
um reliquorum fyderum , ob motum videli- 
cet celerrimum proprium ex Occidente in 
Orientem, quo fpacio circiter XXVII. die- 
rum totum Zodiacum peragrat , idcirco hic 
peculiari alia correctione opus eft, Obfer. 
vaturus igitur diamétrum lunz circumfpi- 
ciat, annon fixa quzdam ftella vei lunam an- 
tecedatvelfequatur, Siqua talis inveniatur, 
tunc annotetur tempus, quod intercedit il- 
lud momentum, quo ftella filum aliquod 
ere&tum Micrometri attingit, & alterum mo- 
mentum,quoluna ad idem filum BOCA MS vel 
contra; deinde tempore aliquo inter jecto 1d- 
ipfum 
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ipfum repetatur, annotando fimul, quo tem- 


poris fpatio lunz diameter filum idem trans- 


currat; Si ftella przcedit lunam , tum luna 
jam pratergreffa eft illam , ac magis magisque 
ab illa eiongatur , ac proinde poft ftellz cran- 
fitum in priori obfervatione citius, quam in 
pofteriori idem filum affequetur, — Si ftella 
fequitur lunam , tum hzc magis. illi appro- 
pinquat, &ob eam tem in priori obfervatione, 
poft tranfitum lunz tard? , in pofteriori obfer- 
vatione citius ftella ad idem filum appeilet. In 
utroque cafü a tempore majori fuübtrahatur 
tempus minus, Deinde fiat; [It tem»us 


intermedium inter utramque Obferva- 


tionem , ad differentiam temporum 
modo inventam : fic tempus,quo lunz 
diameter tranfit filum ( feu mora lunz 


in circulo horario ) ad aliud tempus,- 


quod a morà lunz in circulo horario femper 
eft fübducendum ; refiduum denotat tempus, 
quo luna tranfii(fet circulum horarium, omni 
motu proprio deftituta ; hoc deinceps tem- 
pus per regulam fuperiorem mutandum eft 
in tempus füb /£quatore obfervandum , fi 
luna fit extra /Equatorem. — Denique iftud 
tempus fecundo corre&tum vertendum eft in 
minuta graduum per Tabulam fureriorem II, 
quiz accommodata eft fixis, ita demum dia. 
meter lunz apparens invenietur, 


$. 16. Eadem fererationeconjunttionum 


planetarum cum ftellis fxis tempora in cir- 
»" culis 
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culis horariis inveniri poterunt, — Si enim. 
contingat, ut fixa & planeta uno momento & 
fimul filum erectum Micrometri , quod re« 
prafentat circulum horarium , tranfea:t, tum 
id ipfum tempus eft conjunctionis fixz & 
planetz , in circulo horario, ac nihil aliud* 
reftat, quam ut Differentia Declinationis 
determinetur per fuperius tradita, Czterum 
fi id punctum temporis haberi ncqueat; 
tum & ante conjunctionem & poft conjun« 
ét:onem planetz vel comete dftantia a vi- 
cina fixa capiatur quotiescunque licet, anno 
tando diligenter tempus, quod intercedit 
unamquamqüe obfervationem , ut mótus 
planetz vel cometz vel directus vel retro- 
gradus diurnus , horarius & minutarius in- 
notefcat , quodato per regulam auream tem- 
pus conjunétionis non difficulter erui poteft, 
Ex dato tempore conjunctionis in circulo | 
horario , tempus conjunctionis in Ecliptica 
etiam inveniri poteft calculo trigonometrico. | 

S. 17. Ad parallaxes diurnas planetarumre- 
periendas etiam poterit effe utile hoc Micro- 
minetrum. Si enim motus planetz proprius | 
cognitus fit, conferendo difcrimina tempo- 
rum notatorum inter appulfus fix & planetz 
ad circulos horarics eosdem, in obfervario- 
nibus factis prope Hor:zontem & obfervatio- 
nibus aliis in Meridiano, vel prope hunc; 
licebit tempus comperen: parallzx! invenire, 
ex quo deinceps calculo licet , paulo opero- 
fiori & prolixiori horizontaiis iliius planetz 
! paral- 
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parallaxis derivari poteft. — Specimen vid, in 
Preleld. Aftron. HW biflon. p. 73. 


T "CCATaTTIX. Cm 
SPECIALES USUS & OBSER: 
VATIONES MICROMETRI- 

/. . CAS RECENSET. 


| Ze 

Rimum tubo, cui applicata füntMicrome- 
M tracap.IlI. defcripta métimurangulos ter- 
"^ reftres, & quidem majori facilitate, quam 
angulos celeftes , quoniam hic mot? fyderum 
faus velox negotium faceffit, illic autem Ob- 
j:&ta manéntimmota. Cognitoigiturangulo 
aliquo Fig.XXXIX. B A C, fub quo Objettum 
aliquod terréftre B C v. g. altitudo alicujus fe- 
neítrz aut. türris rotundz diameter apparet, 
licet etiarn invenire ex una tantum ftatione, 
diftantiamObjecti 4 D, modo magnitudo Ob- 
je&i BC nota fit, fi fiat ut Sim totw ad Tan- 
gentem anculi AC D, ( qui eftcomplementum 
anguliDA C, nempe dimidii, B 4 D füb quo 
Obje£tum C B apparet) fic quoque dimidium Ob- 

jtdi, D Cad Diflaitiam D A, que erat invenienda, 
|.$. 2. Sed quoniam Micrometrum in ordi- 
nario fuo loco collocandum eft, methodus 
hzc tantum pro indagandis diftantiis Obje- 
Ctorum paulo plus diftantium v.g. à 1 
millare & ultra, adaptari poteft 3 alia füb- 
jungenda eft magis accommodata huic fco. 
po, ubi nullus calculus trigonometri- 
cus requiritur , ac quz infervit diflanris & 
TE pre- 
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propioribus & remotioribus inveniendis, 
Tubus autem pro hoc fcopo requiritur talis ; 
qui fitcompoftitus ex duobus aliis, majori & 
minori , qui illi commiífus, immitti profun- 
dius & retrahi queat , prout Obje&tum vet 
remotius vel propius eft, inveniatur dein- 
ceps diftantia foci a lente Oojectivà mi- 
nima, quz ordinaria nobis vocatur, quz. 
que infervit ObjeCtis remotiffimis videndis, 
& quidem in talibus particulis. in quales Mi- 
crometrum divifum eft, eaque in tubo du- 
&itio annotetur: poft illam deinde verfus 
Obiettivam lentem ponantur plures ejus- 
modi partes ceu gradus, ut protratto tubulo 
 minoreex majore. quando propiora Objecta 
'^ adfpiciuntur, ftatim pateat, quantum focus 
velimago aut Micrometrum a vitro Objecti- 
vo diftet, Quando jam diftantia cujusdam 
Objecti invenienda eft, protrahatur eo us- | 
| ue tubulus minor e majori , donec Obje«; 
um diftiné&te videatur , & fimul notetur di- 
ftantía foci alente Obje&tiva, applicetur de-: 
inceps Micrometrum, & longitudo quzdam 
Objecti nota eo menfüretur, partesque Mi-: 
crometti fimiliter annotentur,ac deinde juxta; 
regulam auream inferatur : Ut 5 c aperturai 
feu particule Micrometri ad diftantiam A di 
foci & lentis Objcétivz: fic quoa; magnitudo» 
vifa cujusdam Objc&ti tubo directe cppofitii 
BCad D A diftantiam hujus & lentis Objecti-- 
va. Sit v.g. B Cópedum a'titudo alicujusfe-- 


L] 


| Ut.. 


D 
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Bit apertura Micrometri bc partium 100. & 
óbfervétür, Micrometrüm & focum a lénte 
obje&tiva diftare particulis ejusniodi 9ooo. 
Fiat ergo ut 100. ad. goo. fic. 6. ad 540. pe- 
des ? ea igitur erit diftantia feneftr a lente 
objectiva quzfita. Nullus omnino hac via 
incedentibus metuendus eft error, quoniam 
per Cap. III. Propof. 4.ttiang.b 4c & ABC funt 

milia, ideoque per 7/1. 4. Eucl, latera habent 
ptoportionalia, inódo (1.) proportio inter 
Zid & bt accurate notetur, quz invéntu fa-- 
cilis eft, przfertim fi tubus paulo longior fit 
ddeo ut modus liic metiendi per Microme- 
trum aliis quibuscünque , quos Geodatz 

Comriendant , hoc in pafu palmam dubiam 
reddere videatur : (2) requiritur, ut Objectum. 
tubo directe VO Wn hoc eft,ut linea BC 
áxi tubi 4D fit pétrpendicularis. — Si enim 
Obje£turi, ut E C, habeat fitum ad DZincli- 
hatüm five obliquutn, calculo prodibit diftan- 
tia D 4 jufto major. Quarnobrem fiin Ob- 
je£to, cujus diftantia quaritur , talis quz- 
dam látitudo vel altitudo, ad tubum perpen- 
dicularis, nori ftatim occurtat, erigenda funt 
duo figna in B & C, v. g. duz perticz dealbatz, 


ea lege, ut à Bad C du&tareCta fit ipfi Dd 
perpendicularis, & utrumque fignum ung 
obtutu per Baud aer áppareat. 

..&, 4. A terra ac folem ; ihexliauffum lucis 
& caloris fontem, devenimus, in quo multa 
inaxiimi momenti res ad Aftronomiam peiti- 
nentes obfervandz & dire fant; q E 


"- 
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bus neglectis aut ignoratis, enormeserrores 
committuntur. Suinus;gitur hoc paffulon- 


gc feliciores veteribus ;, qui deftituti. fues . 


runt telefcopiorum adniiriiculó. | Sed fi Mi- 
crometra infuper tubis, quibus fol obfervan- 
dus eft, applicantur, máxima admiratione di- 
gnapreftantut, Nonomnia licet recenfere; 
po:tora tamen filentio non przteribo; eaque 
funt diameter & figura folis, quantitas eclis 
pfium & maculz fubinde in fole ápparentes, 
ut& harum mottis.. ARR S: 
S$. 4, Qiiod rnodum attinet obfervandi fo- 
lem opé telefcopii, is varius eft. Aut enini 
oculum admovemus ipfi telefcopio, aut ima- 
ginem folis faltem intuemur, Quando illud 
placet, nécéffe eft; üt nimii radii fólares ; 
viíat nocumentàüm allaturti , removéantur. & 
arceantur, | Quidam anguftiffimani reddunt 
aperturam vitri objectivi, per quam paüciffi 


ii radii folis nie tántum queant; fed mo- | 


dus ifte multis difplicét; quoniam fol diftinété 
videri non poteft. Potius adhibendüm eft 
vitrum oculare faturate rubrüm; viride aut als 


terius coloris, quiimpediat, quo minus Cos 
piofi radii penetrent & in óculuni fpectatoris 


Wlabantur. Vel etiam vitrum oculare telefco- 


pü, quo alias utimiur , denigretur fuligine 
tzdx aut candelz ardentis, cavendo tamen, ne 


lets nimisincalefcensrumpatuf, |— . 

. $. s. Alter modus eft, quando fpectamus 
irti»ginem folis in plano candido reprzienta- 
tam; & quidem adhibendo vel duas lentes, 


óbje- 
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 ebje&ivam fcilicet & ocularem , vel folum- 
modo Obje&tivam: Quando duobus vitris 
utimur, Micrometrum in loco ordinario, foco. : 
nempe; vitri objeCtivi porii, poteft ; fic enim. 
hon foluin iffiago folis/fed & Micrometrum di- 
ftin&té in plano cándido, quod opponitur tu- 
bo; apparebit; atque circumgyrándo coch- 
leam (olem inetiri licebit; quandodiameter, 
inagnitüdo vel quantitas eclipfios,vel maculz 
invenienda eft. Unicami poffumusadhibere 
lentem obje&tivam; quando folis eclipfis vel 
inacula in fole obfervanda eft ; de qua me- 
thodo füpra a&uim fait; Cap, III. S, 8. & 
iegüenl dintco cirasbiym veibrtro eludss: 
S. 6, Quod concernit folis figuram , eà 
quidém femper rotunda inftar circuli appa- 
rere deberet, fed hocnon fit; nifi quando fol 
haud multum a vertice noftro abeft. Quo 
propior enim fol eft Horizonti; eo magis fi« 
gura ejus imínutata per. telefcopium  ap- 
paret, & ellipfi fimilis; atque hoc accidit non 
vitio telefcopii ; fed'ob refrattionem  radio- 
fum folatiuiri iri fupérficie atmofphierz, terz 
reftris,ito & ir ipfa atmofpharafattis. Hzc 
énim réfraGtio, üti notüra eft, extollit omnia 
fydera & fingulas eoriim partes; & eo magis 
extolli£, quo propiora fünt Horizonti; quia 
decrefcenté altitudine five elevatione fyderis 
füpra Horizontem,crefcit refra£tio. Quam- 
obrem fuperiores partes folis per refra- 
&'onem extolluntur quidem , fed magis per 
iéfra&tionem majorem extolluntur partesiu-,. 
| G z ferio: 


100 e? (o) 826 
feriores , atque fic minor evadit diameter vers 
ticalis folis, quemadmodum etiarn reliquz 
choerdz difci folaris, diametro verticali paral- 
lelz, contrahuntur & decurtantur. Ipfa autem 
diameter transverfa folis, feu Horizonti pa 
rallela, non decurtatur. Alia igitur eftdiame- 
ter longior horizontalis ; alia vero brevior 
perpendicularis feu verticalis. | 

S. 7. Dixi, figuram hinc prodire fere ellipti* 
cam; nam veraellipfisnon eft, quoniam in- 
ferior limbus magis depreffam ellipfin refert, 
fuperior vero magis ad circulum accedit. Fi 
gura XL. fiftit folem occidentem, uti ope tubi 
1n tabula candidafe videndum obtulit, 

$. 8. Exindeconcludendum, fólis centrum é 
effc quidem in medio diametri transverfz a b, 
fednon in medio diametri verticalis e, nam 
punctum infimum limbi e per reíractio- 
nem plus accedit ad centrumc, quam idem 
hoccentrum caccedit ad punctum fupremum 
limbi 2. cun | 

S. 9. Variatur quidem etiam diameter folis 
transverfía feu horizontalis, aft non per re- 
fractionem, fed potius pro diverfitate diftan- 
tiz folisaterrà. Quando enim fol eft in A- 
pogzo, feu quando maxima eft diftantia 
folis a terra, quod fit paulo poft folftitium 
zítivum, minima folis diameter apparens 
deprehenditur, ac pofthinc accedente pro- 
pius fole verfus füum Perigzum femper 
crefcit, donec tandem ad Perigzum perve- 
nit, ubimaxima obfervaturfolis diameter ap- 

parens, 
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parens, quod contingit paulo poft folftitium 
hybernum, fed deinde iterum decrefcit us- 


que ad folftitium zftivum, ita ut aunquam - 


conftans permaneat ifta diameter. Quiergo 
in fe fufceperit laborem indagandidiametrum 
folis ope Micrometri, quotiescunque tempe- 
ftas obfervationibushifcefavet , utique oper 
pretium faciet, il 


$. 10. Meis obfervationibus ope tuborum 
& Micrometrorum factis. inveni Diame- 
trum folis in Apogzo conftituti 21. minit. 


35. fectind, Diametrumfolis in Perigzo 32. mi- : 


ut, 44. (ecund. qui numeri fere confenaunt 
cum his, quoshabet D, Lieutand. in Cognitioue 
demporis ad au 1709, Solis enim in Apo- 
.$zxo diametrum ponit 31. minut, 38. fecmud. 
in Perigzo 32. min. 44. fecuud. Cum his con- 
fentiunt etiam obfervationes Da«. ^"fuzonti, 
quas vid. fapra Cap. IV, $.7. Diametrum vero 
verticalem folis occafui proximi aliquoties di- 
menfusfum, eamque inveninon femper ean- 
dem Nam v.g.1707. d. 28. Sept.inveni eam 
26. min, 46. fec. cum transverfa efTet 32, min. 
f. fec. Auno 1209. die 22.Sept. verticalis diameter 
erat 28. mint. 8, fecnnd, transvería autem 32. 
winu. 36. fecund, Caufa hujus diverfiiatis 
dependetpartim a mutatione diametri appa- 
gentis folaris, partim a refra&tione ipfa, quz 
non femper eadem eft, ut dudum obferva- 
runt Aftronomi , pattim ab inzqualitate Ho- 
rizontisnoftri vifibili, Siquis tamen nume- 
Eu 3 fos 
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tos defideret, qui prxterpropter defignent 
proportionem inter transverfam & vertica- 
lem diametrum occidentis folis, 19. & 16, 
alfumendos e(Te puto , aut $. & 4. 1 

S. 11, Sed fortaffis objicient aliqui , folis, 
nec non lunz difcos propeHorizontem multo 
majores apparere, quam quando fydera hzc 
non multum a verticediftant,necea figura el- 
liptica,quam fupra Fig. XL. delineavimus,ori- 
ri & occidere , fed plane contraria , finubes 
transverfa quxpiam folem aut lunam plenam 
interfecet, ita ut longior diameter fit vertica- 
lis, brevior autem transverfa Fig. XLI inter- 
dum quoque difcum folarem vel lunarem plas 
ne deformem reddi, ut referat quafi pyrum, 
aut ut plane diffe&tus videatur, Fig, XLI. & 
XLIII, adeoque concludendum effe , nubibus 
quoque fortaffe vim refringendi tribuendam 
e(Te, Verum refpondeo breviter, hzcphzno- 
mena folum oculis nudis quandoque obfer- 
vari, non vero telefcopio armatis. ' Quando 
enim oculum immediate telefcopio admove- 
mus ( quod fine ulla Ixfione oculorum fie- 
rl poteft fole vicino Horizonti exiftente) 
vel quando folis imaginem in plano quodam 
oppofito excipimus, apparet fol prope Ho- 
rizontem femper elliptica forma, five nubes 
transveríz adíint five abfint, ut proinde al- 
legata phznomena oculorum ludibriis accen- 
feri mereantur. — — | 

$. 12. De modo obfervandi quxdam jam 
fupra Cap. III. $, 8. fequ. delibavimus, quibus 

: | : i pauca 


iR 
» 


m 


Cw | 


25 


d 


P nt 


IT 


EE 


104 $3 (o) 88 
tur, (ed potius terra, dum videlicet interpofita - 
luna umbram vel penumbram faltem projicit 
in tellurem , atque fic parte radiorum fola- 
rium eam privat ; datur tamen alind genus 
. deliquii folaris, ubi fol revera defectum ali. 
qualem lucis patitur, nempe per máculas, . 
quz nonnunquam ope tuborum in fole an- 
notantur. Sunt quidem nonnulli , qui cre» 
dunt, has maculas effe nubes a ful.ginibus, 
. quas foleructet, ortas; fed motusharum fatis 
regularis & uniformis repugnare huic opis 
nioni videtur, Non enim hinc inde flu&u- 
ant pro more nubium & aliarum exhalatios 
num, fed conftanti motu ex oriente 1n occa- 
füm feruntur,ut exinde etiam de periodocon- 
verfionis folis circa proprium centrum certi 
factifimus, His ergo facile inducor, ut cre- 
dam, folem effe corpus folidum, partibus con- 
ftans terreftrib*,quibus tamen admixta fit plu- 
rima materia inflamabilis , & ad ignem foven- 
dum & nutriendum apta, hincinterdum con- 
tingere.przprimis iis locis, ubi terrearum par- 
ticularum major eft copia, quam fülphurea- 
rum,ut igni nutrimentum deficiat, ac is tanti- 
fper ibidem extinguatur, quoad ex vicinia alia 
fomes fübminiftretur, quz fi igne corripia- 
tur denuo, maculx evanefcant; cui fenten- 
tiz favet, quod nonnunquam in iisdem par- 
tibus folis intezje£to tempore maculz admo- 
dum fimilesoriantur, Apparent non raro eà 
magnitudine, ut füb vifüm facile CIRUE ue 

1l 
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Micrometris dimenfiones earum inveftigari. 
queant. | TN 
| $.14. Ad zftimandam igitur harum magni» 
tudinem fufficit inveftigare, quot Microme- 
. tri particulz illarum diametris refpondeant ; 
quod fi poftea eodem Micrometro diameter 
folis cap!atur, particularum utrobique inven- 
tarum numerus indicabit proportionem, qux 
intercedit inter veram diametrum folis & ma» 
cularum ; & quoniam proportio inter dia- 
metrum felis & diametrum terrz cognita eft, 
nempe juxta Zpoemiwm im Cofmotbeor. lib. I,— 

pag. 15. ut 111.ad r. vel numero rotundo, ut. 

400. ad i. dabitur quoque macularum pro- - 
portio ad terram, Si igitur propefolarisdi- | 
fci centrum appareat macula rotunda, cujus 
diameter fit centefima pars diametri folaris, c- 
rit illa zqualis circulo maximo globi terreftris, 
( nam fi tellus noftra in folem translata effet, 
diameter illius effet centefima particuladia- 
metri folaris.) Scd fzpius apparent maculz, 
quarum diameter eft 7; diametri folaris, qua- 
lis maculz fuüperficies eft quadruplum circuli 
maximi terreftris, quz fane magnitudo non 
eft contemnenda; nihilominus tamen hic de- 
fectus verus lucis folaris terricolis vix fenfibi- 
lis eft , utut etiam macula multo major fit, - 
Supponamus enim. diametrum maculz effe 
7s diametri folaris, erit macula 52, difci folaris, 
ideoque fo! perdet nongentefimam partem 1u- 
cis, qui defectus nullo modo fenfibilis eft, 
nam neq; multum tmmíinui lumen folis fen- 
Cars G ; timus 
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timus in eclipfifolari, etiamfi dimidium felis 
luna interpofita tegatur. Solemüs quoque 
Micrometris in foco commuri locatis meuri 
macularum diftantias alimbo ; Sed commos 
d:us hoc peragitur tubo longioni 20,vel 30. 
pedum remota lente oculari & locata papyro 
candida in foco, in qua pingatur imago folis 
una cum maculis inibi obfervandis, addendo 
infuper perpendiculum, ut fitus folis & ma- 
cularum determinetur, 

S. 15. Plura funt , quz in luna metiamur 
Micrometris.  Primooccurrit diameter, quz 
ob valde mutabilem diftantiam lunz a tellure 
in horas multis modis variatur & mutatur, 
Du, Anzoutw hanc invenit non minorem 29. 
yin. 42. ftcund. vel 45.1in, nec majorem 335. 
min.nififorfitan aliquotfecundis, 7i2. AU. Pbi- 
lof. Aupiic. loco (mpra citato. Porro maculz ob- 
fervaudz funt, & harum magnitudines explo- 
randz, ut certiores fiamus , an mutationes 
quzdam contüngant circa has, tum & ut 
tandem mappas lunares acquiramus accura- 
tiores; quz enim hactenus vulgatz funt, non 
fatisbeneinterfe, neccum ipfaluna, vifa per 
telefcopia majora, concordant, 

S, 16. Proinvenienda diftantia folis a terra 
& parallaxi lunz determinandafolent quidam 
obíervare tempus, quo luna eft exacié di- 
chotomus; fed hoc ipfum per aliam quam- 
cunque phafin lunz obfervatam fieri poteft, 
cognita fimul diametro ejus, Sit in Fig. 
XLIV, a5deluna falta, Sit eabf pars il- 

umles 
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juminata, ef? 4 obícura, vel contra, Erit 
linea ef? femiellipfis, difcernens lumen ab 
obfcura parte. — Menfuretur ergo diameter 
ad—zeb, deindefdautaf, ex quibus cogni- 
tis angulus (Fig. XLV, ad) lunamá € (9 in- 
notefcet. — Vino iher usur Ma 

$. 17. Sitenimin hacFigura XLV. (9 cen- 
trumíolis, á centrum terre, abcdef globus 
lunz, ( centrum ejus,  Defignabit recta 
&(9 diflgntiam terrz a. fole inveniendam, 
..& diftantam lunz a terra datam, ( (9 
«iftanuam lune a fole, Ducatur diameter 
. Ad perpend:cularisad t (3, & alia diameter 
f« perpendicularis ad 5 ( ; producatur etiam 
(9 C usque ad^, & & ( usqueine; fic femi- 
circulus a fed denotabit bemifphzrium lunz |. 
a foleilluminatum, femicirculusautem cbaf 
hzmifphzrium lunzeterra vifibile, Angu- 
lusergo á € » zquatur angulo 4 (f, quo- 
niam angulus dj (a eft differentia communis 
duorum reGdorfma C b & & Cf... Ob ean- 
dem caufam angulus d ( a zquatur angulo 
f € (Q. quia angalusa € feft differentia com- 
munis duorum rectorum à (Cf & a C (9. 
Erit & angulus ? ( c zqualis angulo f C (2, 
' quippe angulo per verticem oppofito, An- 
guli ergoc( ^, 6€ à, & Cafimulfumpt, 
 &quantut angulis (9 € f, f C 4» 4€ & fimul 
fumptis, hoc eít angulus c ( a defignans 
portionem lunz non illuminatam zquatur 
angulo & C (29, quiangulus obtufüus eft, 
-quando luna apparet falcata , ideoque bes 
E. zm ^. àAoco 
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loco in calculo trigonometrico ejus comple- 
mentum ad 180. gr. fumi debet, five angu- 
lus (9 € e, vel huic zqualisf (€ a aíffümen- 
dus eft. Quandoquidem vero, quando me» 
timur partem lunz obfcuram Micrometro, 
idem eft, ac fi metiamur portionem diametri 
€ £, ideo partes Micrometri, femidiametro re- 
fpondentes, fübtrahantur ex numero partium 
refpondentium portioniobfcurz lunz p c, ut 
inveniamus differentiam eg, porro fiat (1) 
ut numerus partium Micrometri re[pondentimn femi- 
diametro nne, ad differentiam modo inventam ( g : 
Sic Sinus totus ad finnm angnli (( ag, qui füb duca- 
tur ex go. gr.ut habeatur angulus f ( 2, Dcin« 
de ex angulo fa( —e« (fübtrahaturangus 


lus ( & S feudiftantiz lunzafole, ut inno- 
tefcat angulus & () C, atque fiat (2) st fime. .— 


angtli à («) (C ad finum angulie ( (9: [ic difiantia 
lune a terra & (. ad diflantiam Terre a Sole & (S, 
qu& erat inventenda, ! 
&. 18. Hzc quoque regula infervit inve» 
niendz diftantiz folis & terrz, quando luna 


eftgibbofa. (Fig, XLVI.) faceft hemifphz.- 


riumex terra vifibile, a5 c portioilluminata, 
faportioobfcura, Angulusadlunam & ( (9 


hiceftacutus, atque eidem xquatur angulus 


à ( f per rationes fupra adductas, nec prz- 


ter hzc aliud quid obfervandum , quam ut - 


loco partis obfcurz hic metiamur partem lun 
iluminatam, quo facto fecundum regulx 
tenorem procedendum erit, 


$.19. 
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. $. rg, Hocipfüm problema me deducit ad 
aliud non minus elegans. Requiritür eniin, 
utdiftantialunz a tería coghita fit, quz qui- 
dem calculo inveniri poteit; fed oftendam 
alium modum per duas obfervationes lunz; 
alteram in Hor.zonte, alteram in Metidiano, 
utendo Microimétro & inveftigando diame- 
tfos, Quiaenimluna eft fydus terrz noftre 
próximui , idcirco luna révera propior fit 
nobis, quo propius ad Zenith noftrüm acces 
dit, & dur ad id accedit, diameter ejus cre- 
fcit, cum recedit, illa decrefcit, 
. 8. 26. Cafushic obvenit duplex? aut enim 
luna ad Zenith asque afcendit , aut non afcen: 
dit. Priori cafü calculus diftantix lünz ex« 
peditüs & facilis eft. Menfutari igitur de 
bet diameter lunz orléntis , & deinde 
quoque quando ad Zenith pervenit, fe- - 
midiameterque apparens lunz in hori- 
zonte obfervatz fubducatur ex femidia- 
metro apparente in Zenith inventá , ac 
deinde fiat: ut Sinus differenti femi: 
diametrorum apparentium 4 ad fémíi- 
diametrum lunz in Zetith: fic femidia- 
meter terrd ad diftantiam lunz a centro 
terrz, Sitenim Fig. XLVIL Ze Semidiame- 
ter lunz veta, ccentrüm tetrz. angulus dce 
femidiameter Junz apparens ex centro terré 
Vife, vel quod perinde eft in Horizonte ob« 
fervatz , fit porro angulus dae femidiameter. 
apparens]unz in vertice ab obferyatore dues 
j darn 
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dam in fuperficie telluris a. fpe&tatz, erit an: 
gulus aec differentia femidiametrorum appa- 
rentium, | Jamin triangulo obtufangulo aec 
dantur omnes angüli , & infüper latus 2c, fe: 
midiameterterrz ; Per regulám autem trigo- 
nometricam vulgonotam éft Sinusanguli aec 
ad finum complementi angüli eac  ( hoc 
eft ad Sinum anguli Z24ejut latüs ac ada: 
tuscé, Q.E.D. Ie. ZH 
.S 2i. Ín alteró cafu, quando luna in Zes - 
nith obférvarinon poteft, obfervetur & men: 
furetur diameter lunz in horizonte; & in a- 
lia altitüdiné , quz quo iajor, eo melior, 
anrotetur etism alütado lunz fupra Ho- 
tizontemi commodo inftfumento ; ad id 
tempus, quo diameter. inveftigatá | fuit. 
Deinceps fiat: ut pattes Micromietri; 
lünz diametro vel femidiametto in cer: 
ia aliqua altitudine vife refpondentes , 
ad particulas Micromletri réfpondentes 
diaimetfo vel femidiametro lung in Ho- 
rizonte . vife : fic finus diftantiz lune 
i Zenitli (que eft Cormplementüm al- 
titudinislunz obfervatae) ad Sinum an- 
cii di(tantia? lune a Zenith ex centfo 
erri vife. Angulus hic inventus fub- 
trahatur ex angulo diftantize luna à ver- 
tice Obfervato, refiduam erit Parallaxis 
[ung illi altitadini competens. « Secun: 
do fiatutSinus parallaxeos jam — | 
a 
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ad Sinum diftantiz lunz a vertice obfer- 
Vata: ficfemidiameter terre ; ad diftan- 
tiam lunz à centro terrd. Wee 
$. 22. Demonftiatio hujus noti eft diffi- 
ilis; Sit éhim in Fig. XLVVIIL ut ante Zefemi- 
diameter lürnz vera; dce femidiameter lunz 
appatensinHorizonté;4aefemidiaineter ling 
certá aliquá altitudine obférvatz, — Manife- 
ftum eftex principiis trigonometricis, diftans 
tiam lunz a centro térrz ce, e(Te ád diftántiam 
üé lunz ab oculo obférvatoris ; uti eft Sinus 
anguli daé ad finum anguli dcé, | Sinuum 
vero vices fuftinent particul£. Micrometii ; 
quamobrem & illis commiode fubftitui po- 
terunt. Járn vero Fig. XLVILL in triángulo 
àec;c eft centrum terrz , e lung; à locus ob- 
fervatoris; & in triangulo d cé; datüt ratio lá- 
tetis c e diftánti£ centrorumterrz & lünz, ad 
latus aé diftantiám obférvatoris à centrolünz, 
hempe éademi; quz eft particularum teé(pón« 
dentiüm diametris obfetvatis 5 qüoniam 
praterea dátüt angulus 426 diftantia fc. fü» 
nz a vértice obferva(a, invenitür ququetri: 
gonometricé angulus ác e, qui eft angulus di- 
Lantid luti£ a verticeex cénttoteriz videndz, 
nec non ángülus aec parallaxis ling. Quo- 
niam denique etiam latus ac femidiámeter 
terrz datur , invenire licet quoque latus cedis 
ftantiam lung a centro terrz, inferendo ; ut 
Sinus anguli aec ad Sinum anguli 44e; fic 
ác àd ce Q.E, D; | 


e 
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|. &. 25, Data diítantia lunz a terrz centro 
& femidiarnetro terrz,in proclivi eft invenire 
parállaxin lunz horizontalem ponéndo; ut di- 
ftantia centrorum lünz & terre ad femidia- 
qnetrum terrz ; fic Sinus totus ad finuin pas 
rallaxeos hofizontalis lunz, | Poffet quidem 
objici, diftantiam centrotutà terre & lunx 
quotidie mutari, hot vero loco immutatam 
poni ; fed feiendum, fpatio6. aut 7. horarum 
eam non multum variari, ita utfenfibilis erto£ 
exinde timendus non fit. 


-.. 6. 24. Eclipfes lunz hodie ordinarie obs 
fervantur per telefcopia, anfiotándo exacté 
témpora ; quibus maculz lunares;certis hünc 
brecipue in finém à Mathematicis nomini- 
bus defignatz; inimerguntut umbrz a tertrá 
in lunam projectz, & quibüs poftea ezdem 
macüle iterum ex umbra emergunt, Hac 
riethodus utique fua laude non eft defraudan: , 
da, quippe ufus eius 1n Geographia ect 
eft ad definiendas differentiasLongitudinum; 
quibüs üna cam Latitndinibus datis, diftan- 
ti locorum, lóngiffimo etiam fpatio diftan- 
— tium, füpputart ; & mappz geographica €- 
mendati poffunt. Sed non fatis przcife illa 
methodé determinari quantitas eclipfios pó- 
teft , 6b motüm videlicet Iunz libratorium; 
própter quem fitus, imo & figura maculatum 
Iunarivm variatur ; quin nec femper ea utt 
Jicet, fi nempe aér turbatus fit aut nebulo- 
fus, quo fit, ut maculz diftintte non cer- 

nantuf, 
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nantur. Poterunt igitur etiam Micrometra, 
in foco vitri objeCtivi collocata, infervire de- 
liquiis lunaribus obfervandis, Namque men- 
furando partem non obícuratam lung, data- 
que diametro lunz, inveniri poteft quantitas 
eclipfios ad fingula momentatemporis anno- 


tata, fi nempe pars luminofà inventafübduca- - 


tur ex diametro lunz vel particulis diametro 
hujus refpondentibus ; refiduum enim ob- 
Ícuratam partem indicabit, 


S. 24. Necadeo difficile eft invenire bene- 


ficio tubi & Micrometri femidiametrum um- 
brz, lunam obícurantis, Sit in Fig.L. adb, 
portiolunzlucida, abc umbra terre, lunam 
obfcurans ; applicandum ita eft Microme- 
trum , ut altera pinnula ejus congruat apici- 
bus a, ? cornuum lunz obfcuratz, altera vero 
pinnula tangat umbram in 2; particulz Mi- 
crometti pinnulis interceptz annotentur ; ho- 
rum enim numerus refpondebit altitudini li- 
neolz ed, quam vocab:mus m ; deinde ocyus 
eodem Micrometro capiatur diftantia apicum 
Ab, qua extremitates cornuum a fe remotz 
funt, & numerus particularum Micrometri 
fimiliter notetur , quem vocabimus 2n, qux- 
ritur Jam íemidiameter umbrz có vel cd, 
quam dicemus x, erit igitur in triangulo re- 
angulo ceb crusc e —— x —m, cujus quadra- 
tum una cum quadrato cruris eb zquatur 
quadrato hypotenufz cb,1, e, xx — ox m e 
mm d nn --xx, qua /Équatione rite re- 
ducta prodit x — mm qnn, hoc eft: Digi- 

ET 2m | 
dium 
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dinum particularum vefpondentium diftantie cornuum 
ab quadrethr , £9. quadrato buic addatur quadra- 
tum perpendiculi d e , [amma dividatur per duplum 
perpindicsli ed , quotiens. erit femidiameter nmbre 
^o derrejivis quefita in particulis Micrometri, que per. 
fnpra ditba in fcrnpnia grad. fimt convertende. | 
$. 26. Ad inveftigandas diametros appa- 
rentes reliquorum planetarum adhibenda 
funt telefcopia majora & Micrometra in foco 
collocanda. Hz diametri variant prodiftan- 
tia planetarum a terra, ' Superiores enim 
Bb, 2&3? in oppofitione cum (9 majores 
videntur, quam quando non multum abfünt 
acd (3.  Sedinferiores 9 & 5$ majores vi- 
dentur, quando inter folem & terram funt in- 
termedi Is. Neston ín Pbilof. nat.princ. matbem, 
p40. 414. utendo potiffimum obfervationibus 
Flamfledii. diametros apparentes Planetarum 
in diftantiis a terra noftra mediis definit fe- 
quentes B :3. fec. ejusdem annuli 40. vel $0, 
fec- 2). 395. fec. 8. fec. 9 28. fec. 9.20. 
fec circiter; De diametrisapparentibus fatel- 
litum Saturninorum & Jovialium nil conftat 
certi ,, quoniam horum exiguitas ufüm Mi- 
crometrorum non admittit, — Quod tamen 
concernit Joviales, fpes eft , ut eorum diame- 
tri przterpropter definiantur per umbras quas 
projiciunt in corpus 2]. vel per moram tem- 
potis, quod infurnunt fe occultando poft Jo- 
vem,auremergendo. Sed diftantia comitum 
horum a fuo Planeta primario prompte fatis 
determinari poteft. à 
CAP, X 


TRA MICROSCOPIIS AP. 
PLICANDA SINT, 
DOCRI-. - 
NS. S. I. 
. "F A&enus vidimus, quomodo telefcopiis 
| Micrometra accommodari poffint , ut 
metiri liceat ObjeCta remota ; fed reftat 
adhuc alius ufüs horum inftrumentorum 
haud flocci pendendus, quamvis, quod fciam, 


nemo de eo mentionem fecerit, Microfco- 
pia fcilicet etiam , quibus intuemur corpu- 


fcula parva, Micrometra admittunt. 

S. 2. Non dubium mihi eft, gratum fore 
lis, qui contemplatione rerum parvularum 
delectantur, fi noverint, dari methodum, qua 
res Microfcopiis vifas dimetiriqueant, Licet 
enim in celis magna & ftupenda, przfertim 


adhibitis telefcopiis , miracula fpectanda fefe. 


offerant ; in hifce tamen inferioribus etiam 
multa occurrunt Objecta, quorum natura, 
firu&tura alizque proprietates examinari & 


perveftigari merentur in fubfidium vocatis - 


Microfcopiis, - TOTUM 
S. 3. Allegaffe: filtim fufficiat , que cele- 


bot, aliiquezin: hoc genere dudum praftite- 
runt, abundeque demonftrarint, non dede- 


cere naturz myftas in talibus minutis verfa- 


P^ x Y1, 


betrimi viri , D. Hock , Malpigbius , Leemven- 
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r, Qui plura defiderat fpecimina , radices, 
flofculos, fola, fructus, femina vegetabilium 
Microfcopus fubjiciat , invenientur multa, 
quz non tantum obleCtare animum , fed & 
prodeífe plurimum poterunt, 
$. 4. Nonetrgo,fpero, operam fumam ina« 
nem, íi paucis egero de rerum per Micro- 
fcopia vifarum dimenfione. Sunt vero Mi- 
croícopiorum totidem fere genera, quot tele- 
fcopiorum, fed earecenfere inutile exiftimo, 
folammodo id examinabo, quod Microme- 
tris apüffimum cenfeo. "Telefcopia, quz bi- 
nis vitris convexis rite ordinatis conftant, pro 
recipiendis Micrometris aptiora fupra Cap. IL, 
oftendi. Eodem modo Microfcopia , quz 
componuntur tantummodo duabus lenti- 
bus convexis, magis commode Microme- 
tra, quam alia Microfcopia recipient, Ma- 
gna enim 1nter Telefcopium & Microfco- 
pium duarum lenttum convexarum fimili- 
tudo intercedit, — Utrumque multis modis 
auget magnitudinem O5jectorum, eaque ni- 
tide, diftinéte & claré oculis videnda fitit, in- ' 
vertuntur Objecta, ab utroq; ob eandem cau- 
fam, imago etiam utrobique inter vitrum ob- 
je&tivum & oculare intermedia, pingitur; fed 
differentia in eo confiftit, quod 1mago, quam 
efformat vitrum objeCtivum telefcopii, minor 
fit objecto prototypo ; lens vero objectiva 
microícop i imaginem majorem objecto pro- 
totypo exhibeat... Nam quemadmodum lenti 
objectivz alicujus telefcopu 1mago OS 
: eft, 
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eft, Obje&tum autem remotius : ita e contra- 
rio lgatu objectivz microftopice Objectum 
eft pfopius, at vero imago remotior, 

S. f. Sit CFig. XLIX.) 4 B objectum ali« 
quod videndum parvulum, emittens ad len- 
tem convexam valde acutam & fibi propin- 
quam € D radios luminofos, v.g. ex puncto 
4, AD & AC; ex pancto B vero BC& B D, 
hi juxta Cap. II. Propo[it, 1. refringentur in 
lente C D, ut ij, qui ex uno pun&to Obje&ti 
prodierunt, iterum in uno punc&o poft len-- 
tem concurrant , & imaginem efforment per 
ejusdem Capit. Propojit, 3. hoc eft, radii AC, 
ADin C& D itaretfringentur, utdenuo ip a 
concurrant , fimiliter & radii BC, BD in 
C & D refringentur , ut poft lentem in pun- 
&o b co6ant. Porje, quoniam axes 4a & 
B b conorum radiótórum adverforum C 4D, 
Ca D& CB D,Cb D fe prope punctum Zin- 
terfecant per Cap. I: Propo[it, 4. propter fimiti- 
tudinem triangulorum 4C B & aCb, licebit 
inferre: ut E.4 vel EB ad AB: fic Ea vel Eb 
ad ba. Quandoquidem vero diftantia ob- 
Je&ti 4B a lente minor eft, quam diftantia 
imaginis, ideoque etiam imago 5a major erit 
Obje£to A4 B. 'Si jam eo loco, ubi imago Pa 
pingitur , charta collocetur , in eadem imago 
videri poterit ab oculo in O pofito, toties 
auta, quoties angulus ^O a füperat angu- 
lum BO A4, : Sed remota charta, & interpo- 
fitalente convexa FG eadem imago 5a ad- 
huc magis augetur, 


H ; $. 6, 
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S. 6. Radii enim luminofi, v.g, 4C, 4D, 
qui ex uno puncto Obje&ti prodierun& poft- 
quam in lente objectiva CD Microfcei ree 
racti fuerunt & in uno puncto v.g. 2, pro 
imagine formandaiterum concurrerunt, ibi- 
dem non fiftuntur , fed retta progrediendo, 


- ^ afe divergunt, &in lentem oppofitam ocu- 


larem G F incidunt, in qua denuo ita refrin- 
guntur , ut lentem iftam egreffi, fere paral- 
leli in oculum incidant; in cujus tunica cor- 
nea & humoribus fic denique refringun- 
tur, ut fecundo omnes radii, qui ex eodem 
puncto imaginis & objecti provenerunt, in 
uno puncto retinz coé&ant, & fecundam ima- 
 ginemefforment. itaque idemeít,acfiloco | 
1maginis? a (quz virtute lentis ob jeCtivz for- 
mata eft ) SURE effet aliquod aliud. Obje- 
&um, radios luminofos difpergens, & ab ocu- 
lo O per lentem FG videndum. Quemad- 
modum enim magnitudo hujus per lentem 
augetur ; codem modo etiam augebitur & 
videbitur imago ba, — Hinc fi in loco ima- 
ginis / a Micrometrum collocetur, hoc fimul 
cum imagine ba, magnitudine utriusque 
eadem ratione adaucta apparebit, |Quam- 
obrem Micromeira, quz in foco alicujus te- 
lefcopii adhibentur, poterunt quoque in- 
fervire Micrometro, fiin hujus focofeuloco | 
imaginis applicentur.. Nc 
S. 7. Si igitur Obje£tum aliquod parvüu- 
lum, per Microfcopium vifum fit, depingen- 
dum, adhiberi poterit Micrometrum illud. 
fimplex .... 


POR VT US 
| t . 
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fimplex & reticulatum , quod füpra Cap. Ir, 
S- 1. £9 2. defcripfimus, & Fig. X, delineavi- 
mus, Eft hocintra Microfcopium collocan- 
dum in loco imaginis, hoc eft, eàdiftancià 
à viro oculari verfus vitrum objectivum, 
quz fit zqualis diftantiz vitri ocularisab ocu» 
lo , ita enim fila ejus vel pili quafi Objecto - 
incumbentes diftinéte confpiclentur, | Si de- 
inde in charta delineatum fuerit aliud fimile 
rete, intra hujus quadratula Objectam fe- 
cundum debitam proportionem partium, de- 
fignare acdepingere licebit. Alio modo ob- 
jecta parva, utfünt mufcz, culices, magnitu- - 
dine aucta poffunt reprzfentari. Obje&tum e- 
nim ejusmodi parvum acu transfixum immit- 
tatur tubo, & quiden in loco imaginis, (fi pla- 
cetjetiam vitrum obje&£tivum eximi & folum 
oculare intus relinqui poteft) ita tubus ob- 
vertatur foli, ut imago ejus in charta alba op- 
pofita appareat, intra difcum folis in charta 
reprzfentatum apparebit quoque umbrá Ob- 
lecti nitide delineata, modo Objectum, lens & 
charta debitam a fe invicem fervent diftan- 
tiam, qux quidem per Cap. I. Propof. 2. deter- 
Ininari poteft , fed facilius tentando, hoc eft, 
vei removendo vel.propius admovendo char- 
tam invenitur. Quo propius eft Obje&tum . 
lenti, eo magis removenda eft charta, & eo 
major apparebit umbra Objecti ; quo remo- 
tius eft Ooicttuma lente, eo propius charta 
eft admovenda lenti, fed umbra minor appa- 
ebit. Eadem igitur hic ratioeft, quz Later- 
üz magicz. $. & 
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S. $. Quod íi vero accuratior menfurr: 
Objecti defideretur, utendum erit Microme: 
tro aliquo cochleato, qualia plura Cap. [1.1 
citato exhibuimus, Quando veroaliquod Mii 
crometrum ita applicatum eft, ut una cum 
Objecto videndo & menfurando diftinQt: 
appareant pinnulz diftantia vitrorum eft ac 
curate annotanda, & in plano obje&tivo lii 
neola ducenda eà longitudine, ut tota unx 
obtutu per Microfcopium appareat, v. ge 
35» 25 » aut j5 &c. unius pollicis vulgaris, D/i 
ducendz poftea, circumgyrando cochleam 
eo ufque funt pinnulz, ut extremitatibui 
iftius lineo!z exacte congruant, quo impe 
trato videndum, quot particulis Micromee 
tri pinnulz a fe invicem diftent, & lineoll: 
longitudini refpondeant ; hic enim particu 
larum numerus pofthinc erit inftar normaz 
juxta quam alia Objetta menfuranda funi 
ut fi e. g, inveniamus rooo, particulas Mii 
crometri refpondere decimz parti unius pojl 
licis, idem erit, ac fi decima pars pollici 
in mille alias particulas revera divifa efTe: 
Hac proinde methodo corpufculorum mii 
nimorum magnitudines in particulis. mj 
nimis menfurz vulgaris , determinare licebii: 
& invenire , quota pars pollicis fit craffitiee 
pili, imo & fili bombycini, quod tenerrimur: 

eft, modo Microfcopium fatis Ob- 


je&ta augeat. 
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